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Monatsubersicht M a r z 1 .9 3 

Die ruhige Tendenz der radiofrequenten Strahlung der Sonne 1st 
auch im Marz vorherrschend® Wahrend bei 3 cm Wellenlange im gan- 
zen Monat keine Variationen auftraten, steigt bei 20 cm Wellen- 
l&nge die Intensitat der Strahlung in der Zeit vom 7° bis 13o Marz 
mit den S ornienf le ckenr elativzahl en an, ohne jedoch in der zweiten 
Monatshalfte wesentlich abzufallen® Die beobachteten Strahlungs- 
ausbriiche dieses Monats waren von geringer Intensitat® 

Bei der KW-Ausbreitung zeigten sich am 2® Marz die Auswirkungen. 
eines sehr kraftigen I onosphare ns turme s in erheblicher Verringerung 
der ubertragenen Erequenzbereiche® Dem Storungseinsatz ging eine 
starke erdmagnetische Unruhe, beginnend in den Abend 3 tunden des 
1» Marz, vorans, die auch am 2® Marz anhielt® Ein besonders hoher 
Wert der ionospharischen Absorption wurde am 5» Marz in Julius- 
rub/ Rug en geraessen® Eine weitere Storung der KW-Ausbre i tung wurde 
am 11 » Marz beobachtet* Auch dieser Storung ging eine erdmagneti- 
sche Unruhe am 10® Mrz voraus® Weitere Ausbreitungsstorungen wur- 
den am 28® und 30® Marz beobachtet® Entsprechend der 27-tagigen 
Rotationsperiode der Sonne kann es sich hier urn eine Wiederholungs- 
storung zu dem Sturm am 2® Marz handeln* 

Die UKW-Ausbreitung im Marz war im allgemeinen starken Schwankun- 
gen unterworfen® So wurden die verhaltnismaBig hohen Feldstarke- 
werte am Anfang des Monats von Tag zu Tag durch Einbriiche unter- 
brochen® Im letzten Drittel des Monats sanken die Werte ab und er- 
reichten auf-der 430 km-Strecke Feldberg - Neustrelitz teilweise 
nur die Empfindlichkeitsgrenze der Apparatur. 
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Radi ofrequenzatrahlung; der Soane 
Massungen der Station B®rl in-Adler shof 
Tagliche Daten Monat Marts 1957 
Frequenz* 1500 MHz 


Tag Str ahl ung — * 10~ 22 Tagea- Bemerkunge-n 

Hz m mittel 


nitm 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

14 

15 


vzUT 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

14 

15 

16 


1. 


95 

94 

95 

90 

90 

92 

91 

«» 

91 

2. 


95 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

mm 

95 

5.. 


mtm 

90 

89 

88 

86 

86 

- 

— 

88 

4. 

— 

89 

88 

90 

88 

90 

91 

mm 

- 

89 

5. 

- 

92 

92 

97 

95 

95 

97 

95 

90 

94 

6, 


94 

95 

94 

94 

92 

94 

95 

- 

95 

7. 

— 

80 

82 

78 

77 

78 

79 

83 


79 

8. 


87 

87 

88 

89 

92 

91 

87 


89 

9* 

— 

89 

90 

88 

91 

- 

— 

- 

- 

90 

10. 

— 


91 

91 

90 

91 

— 

— 


91 

11. 

mm 

95 

95 

101 

99 

99 

. 

» 


98 

12. 

mm 

99 

101 

100 

100 

102 

102 

102 

103 

101 

15. 

mm 

107 

108 

109 

112 

116 

112 

116 

— 

111 

14, 

rnm 

112 

111 

111 

111 

111 

112 

— 

mum 

111 

15. 

m* 

110 

111 

110 

110 

108 

107 

105 

tin* 

108 

16. 

mm 

111 

110 

108 

110 

» 

CM 


mam 

110 

17. 

mm 



105 

103 

104 

105 

103 

— 

104 

18. 

mm 

106 

105 

104 

104 

106 

102 

102 

101 

104 

19. 

mm 

105 

105 

105 

103 

96 

103 

98 

car 

103 

20.' 

102 

100 

101 

102 

101 

104 

104 

102 


102 

21. 


100 

101 

102 

101 

98 

102 

102 

101 

101 

22. 

104 

104 

104 

104 

104 

101 

99 

- 


101 

25. 

100 

96 

98 

100 

102 

— 


OKS* 

(XU 

99 

24. 



105 

102 

100 

100 

(3U 


— 

102 

25. 

102 

102 

102 

101 

99 

102 

106 

106 

105 

102 

26. 

100 

99 

96 

97 

96 


98 

98 

96 

98 

2?. 

oc» 

101 

101 

100 

100 

100 

10? 

107 

106 

103 

28. 

101 

101 

105 

103 

102 

104 

104 

102 

101 

102 

29. 


106 

102 

108 

110 

114 

116 

116 

117 

111 

50. 


102 

105 

103 

102 

102 

— 

— 

— 

102 

51. 



Cm* 

104 

103 

100 

102 

102 

- 

102 
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Ifodlofrequenzstrahluog; der So me 
Mesaungen der Station Barlin-Adlershof 
S&gliche Da ten Monat UMrz 1957 
Frequenzj 9400 MHz 


W 

Sag Strahlung * • 10 Sages- Bemerkungea 

Hz nr mittal 


QMS 

7 

3 

8 9 10 
9 10 11 

11 12 13 
12 13 14 

14 

15 

1? 

16 


1. 


- 265 265 268 270 - 


«N» 

267 

2. 

— 

285 285 278 273 270 275 

275 

268 

276 

3* 

«E» 

- - 268 270 273 268 

— 

— 

270 

4 . 


268 268 270 270 270 270 

268 

250 

268 

5. 

— 

• 270 268 263 263 265 

265 

260 

265 

6. 

• 

273 265 265 268 268 268 

270 

260 

263 

7. 

273 

273 265 268 273 283 278 

273 

273 

273 

8* 

— 

- - 270 273 270 - 

— 


271 

9* 


- -(245)(245) - - 

- 

— 


10. 


- 265 270 

278 270 - 


— 

271 

11. 

... 

278 278 275 

273 283 278 

273 

273 

2 76 

12. 


275 278 275 

278 275 283 

280 

273 

278 

13. 

— 

283 283 275 

275 283 285 

285 

283 

281 

14. 

— 

263 268 275 

270 268 2?0 

268 

— 

270 

15. 

mm 

263 268 268 

260 265 263 

263 

250 

264 

16. 

— 

273 268 270 

268 265 263 


«»» 

268 

17. 

- 

— 

258 175 265 

263 

263 

265 

18. 

— 

253 258 268 

265 258 258 

258 

258 

260 

19. 

265 

268 263 260 

260 265 268 

265 

265 

264 

20* 

m* 

265 265 265 

263 260 258 

258 

- 

262 

21. 

283 

283 280 283 

280 285 280 

280 


281 

22. 

283 

285 285 283 

285 283 283 

283 

280 

283 

2J* 

280 

278 278 275 

278 - - 


«» 

278 

24. 

— 

260 253 250 

248 - - 

— 


253 

25. 

270 

278 278 270 

270 273 268 

270 

263 

272 

26. 

258 

245 250 258 

258 268 270 

268 

263 

260 

27. 

— 


— — 

280 

278 

279 

28. 


270 278 288 

295 285 278 

=. 


282 

29 . 

30. 


270 270 275 

280 - - 



274 

31. 


**»**>**» 

*■, CL3 r-T 


_ 

_ 


Monat ami tt el t 2?1 
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Radiofrequenzstrahlung der Sonn e 
Messungen de:r Station Benlin^-Adlershof 
Strahlungsausbriiche Monat Marz 1957 
Frequenz: 1500 MHz 


Tag 

Beginn 

GMT 

Dauer 

min. sec. 

Zeit des 
Maxiraums 

, GMT 

Type 

mo"* 22 

GrSBe bezo- 

gen auf den Bemerk. 

Stundenmit- 

telwert 

Hz a r 

3. 

11.59 

- 50 

11.59 

SB 

89 

1,03 


12.11 

- 30 

12.11 

SB 

94 

1,09 


12.24 

- 40 

12.24 

SB 

103 

1,20 


13.18 

2 - 

13.18 

0B 

114 

1,33 


13.21 

2 - 

13.21 

SB 

94 

1,10 

11. 

15.28 

2 - 

15.28,5 

CB 

111 

1,14 

15. 

8.57 

• 20 

8.57 

SB 

140 

1,29 

18. 

10.30 

2 ~ 

10.30 

SB 

121 

1,17 


10.33 

1 - 

10.33 

SB 

112 

1,08 

29. 

10.24 

8 - 

10.25 

SB 

173 

1,62 
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Radiofrequenzstrahlung der Sonne 
Messungen der Station Berlin— Adler shof 
Strahlungsausbruche Monat Marz 1957 
Frequenzt 9400 MHz 


<m "n ^., 1 . 1 «■ » - '■ * ■■■ - - ~ 

Zeit des w Gr5Be bez0 “ 

Tag Beginn Dauer Maximums Type — % *10 gen auf den Bemerk. 

Hz m Stundenmit- 

GMT min. sec* GMT telwert 


2. 

11.46 

1 

- 

11.46 

SD 

290 

1,05 

3. 

12.11 

1 


12.11 

CD 

288 

1,06 


12.23 

2 


12,24 

CD 

310 

1,14 


12.54 

«, 

30 

12.54 

SD 

283 

1,04 


12,57 

_ 

30 

12.57 

SD 

290 

1,08 


13.18 

2 


13.181 

fin 

296 

1,09 




13.19 j 


288 

1,07 


13.21 

1 

- 

13.21 

SD 

288 

1,07 

11. 

15.07 . 

1 

- 

15.07 

SD 

290 

1,06 

IV 

8.56 

1 


8.56 „ 

SD 

303 

1,07 

15.51 

3 

30 

13.51 


303 

1,06 



13.52 

- CD 

330 

1,16 





13.53.5j 


305 

1,07 

16* 

8.55,5 

1 

30 

8.54 

CD 

290 

1,06 


8.57 • 


30 

8.57 

SD 

295 

1,08 


9.36 

4 


9.38 

CD 

300 

1,12 


10,14 

4 


10,16 

CD 

293 

1,09 

28. 

9.39 

8 


9.391 

PTi 

328 

1,18 




9.43 ) 

vi/ 

315 

1,13 

29. 

10.24 

29 


10.25 

CD 

548 

1,99 
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gemessen hot Heinrich Hertz Jnstitut 
der Deutschen Akademie der Mssenschaften Berlin -Adlershof 
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Ionospharisehe Mittags-Alasointioa auf 5,96 MHz 
Messupgen der Station Juliusruh/Hiigon 

U§M 19 5 7 


Mittlere 

D&apfung zwisehen 11.00 und 13.00 

Tag 

L(db) 

Tag 

L(*b) 

1. 

11 

16 * 

18S 

2* 

F 

17. 

18 

5. 

17 

18. 

17S 

4, 

(10) 

19. 

19 

5. 

(27) 

20. 

88 

6. 

17 

21. 

188 

?• 

16 

22. 

118 

8* 

19 

23. 

18S 


9P 

24* 

19 

10. 

19 

25 . 

20 

11. 

F 

26. 

13 

12. 

18 

27. 

14S 

15. 

18 

28. 

C 

14. 

>22 

29. 

6 

15. 

2JS 

30. 

18 



31. 

B 
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Mogel^DellinKer-^Effekte (SoI.D.) 
S'onnene rupti o ns'e f Yekt e 7j 

Messungen der Station Neustrelitz 

Mitteilungen fiber S.E.A. 
Messungen des Met.Obs.Kuhlungsborn 

MSr z 1957 


Tag 


S.I.D. 
Heustrelitz 
2614 kHz 


Neustrelitz 
20,2 kHz 


S, E. A e 

Kuhlungsborn 


14 kHz 


27 kHz 


40 kHz 


06,57 
0 10 

(15.10) 
(1 50) 


17.12 
1 40 




21 , 

27. 

28, 
29, 


11.46 
1 10 

08.48 
1 30 

10.12 

2 60 

10.20 

2 xx 


30, 

31. 


11.52 
1 20 


\ 


10.39) 

2 36) 

11,44) 

3 42) 


10,08 

2 27 

10.27 

3 37 

11.16 
3 34 

11.55 
3 45 

11.52 

1 8 

11,08 
2 .22 


10.12 

0 15 

10.26 
2 125 


10.12 

0 15 


10.26 I 10,26 
2 125 J 2 125 

Maxima zu den Zeiten 
10.40, 11.50, 12,15 


10.12 

0 15 


11.06 
0 15 


11.06 
0 15 
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Erdmagne t i a che Aktivitatszahlen und Kennziffem 

Messungen des Adol f-S chmidt-Obse rvato riums 
fur Erdmagne tismus Niemegk 

M a r z 1957 


Tag 

n 

F 

a k 



K i 

1. 

i 

0.5 

19 

22 

2111 

3455 

2. 

2 

1.5 

83 

47 

5776 

5566 

5. 

1 

1 

24 

29 

4343 

3543 

4. 

1 

0.5 

9 

17 

3322 

2113 

5. 

0 

0.5 

14 

22 

4222 

3243 

6. 

1 

0.5 

15 

23 

4223 

3432 

7. 

1 

0.5 

10 

18 

2112 

2433 

8. 

1 

0.5 

16 

22 

4132 

3144 

9. 

1 

0.5 

18 

25 

3432 

2434 

10. 

1 

1*5 

4? 

38 

4345 

6556 

11. 

0 

0.5 

8 

14 

4221 

2111 

12. 

0 

0.5 

8 

15 

2333 

2200 

15. 

1 

0.5 

10 

17 

0122 

2433 

14. 

0 

0 

3 

8 

1112 

1101 

15. 

1 

0.5 

14 

20 

3222 

1235 

16. 

1 

1 

33 

32 

5442 

3365 

17. 

1 

0.5 

17 

24 

3332 

3523 

18. 

0 

0.5 

10 

18 

2223 

3123 

19. 

1 

0.5 

10 

17 

2121 

2243 

20. 

1 

0.5 

11 

19 

3322 

2124 

21. 

1 

1 

17 

22 

1221 

3544 

22. 

1 

0.5 

22 

28 

4333 

3435 

25. 

1 

0.5 

17 

25 

4323 

3433 

24. 

1 

0.5 

12 

19 

3222 

1144 

25. 

1 

0.5 

14 

22 

3433 

4221 

26. 

1 

0.5 

15 

20 

1113 

3335 

27. 

1 

1 

29 

30 

3323 

4456 

28. 

1 

1 

42 

32 

7644 

4421 

29. 

1 

1 

54 

39 

3544 

6755 

30. 

1 

1 

18 

23 

5431 

2224 

31. 

1 

0.5 

20 

27 

3333 

3444 
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Zweite _e rdmagnet i s c he Kennziffem K.^ 

Messuagen des Adolf=Schnddt=0bsepvatoriums 
fiir Erdmagne t i smus Niemegk 

M & r z 19 5 7 


Tag 

0-5 

5-6 

6=9 

9=12 

12=15 

15-18 

18=21 

21 "0 

1. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1012 

1012 

1012 

2. 

1012 

2023 

2023 

2013 

2023 

1022 

2322 

2322 

5. 

2012 

2012 

3012 

1001 

1002 

2211 

1012 

1111 

4. 

1002 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

5. 

1002 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

1101 

1002 

6. 

2111 

1001 

1001 

1001 

1002 

2101 

1001 

1001 

7. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1111 

1002 

1002 

8 . 

1201 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

2211 

9. 

1002 

1002 

1002 

1001 

1001 

2012 

2012 

1201 

10, 

2002 

1012 

2012 

3022 

3023 

2012 

2023 

2312 

11* 

2012 

1001 

2001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

12. 

1001 

1001 

2001 

100T 

1001 

1001 

1000 

1000 

13. 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 

1012 

1001 

1002 

14. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

1001 

15. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

2012 

16. 

2012 

3012 

3012 

1001 

1002 

2002 

2312 

2211 

17. 

2001 

1001 

1002 

1001 

2001 

2201 

1001 

1002 

18. 

1001 

1001 

2001 

1002 

1002 

1001 

1001 

1001 

19. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2111 

1002 

20. 

1002 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2111 

21. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1012 

1012 

1012 

2012 

22, 

2002 

2002 

2002 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

23. 

1012 

1012 

1001 

2002 

2002 

1002 

2002 

2002 

24. 

1002 

1001 

2001 

1001 

1001 

1001 

2211 

2012 

25. 

1012 

2211 

1011 

1002 

2002 

1002 

1001 

1001 

26. 

1001 

2001 

2001 

2012 

2012 

2012 

2012 

1211 

27. 

1012 

1001 

1001 

2002 

2012 

2012 

2012 

2023 

28. 

2025 

3025 

3012 

2012 

2012 

2012 

2001 

1001 

29. 

2002 

5012 

3012 

2012 
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Monatsiibersi cbt Februar 1957 


Der Verlauf der radiofrequenten Strahlung der Sonne ist im Mo- 
nat Februar verbal tnism&Big konstant. Samtliche Tagesmittelwerte 
lie gen sow obi bei A - 3f2 cm als aucb bei A - 20 cm innerbalb 
eines Bereiches von ± 7 % des Monatsmittelwertes. Die Strahlungs- 
ausbriiche waren in diesem Zeitraum durchweg von geringer Inten- 
sitat. 

Aucb in der transatlantiscben K-urzwellenausbreitung zeigte der 
Monat Februar keine besonderen Erscbeinungen bis auf die Storun— 
gen am 5. und 24. 2., an denen die boben Frequenzen ausfielen. 

Die UKW-Feldstarkewerte lagen im Februar wesentlicb unter denen 
des Vormonats. Bei den grbBeren Strecken wurde zwischen dem 8. 
und 17. teilweise nur die Empfindlicbkeitsgrenze der Empfangsap- 
parate erreicbt. Gegen Ende des Monats brat ein leichter Anstieg 
ein. 
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92 

91 

27. 

85 

87 

87 

89 

90 

90 


89 

28. 

92 

92 

93 

91 

86 

86 

84 

87 


Monatsmittel: 93 
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Radi of requenzstrahlung der Sonne 
Tagliehe Daten Monat Februar 1957 

Frequenz: 9400 MHz 


Tag 


GMT 


Strahlung — ^ • 10“ 22 
Hz nr 


Tages- Bemerkungen 
mittel 


7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 10 11 12 13 14 15 


• » 

2. 



270 

275 

268 

265 

270 

<=> 

270 

3. 

e=» 

«=» 

«==. 


250 

250 

243 


248 

4. 


c=> 


270 

27 0 

280 

275 

— 

274 

5. 

- 

270 

275 

277 

268 

273 

273 


273 

6. 

263 

265 

273 

273 

265 

265 

263 


26? 

7. 



273 

282 

277 

284 

277 

— 

279 

a. 


282 

284 

282 

277 

270 

273 


278 

9* 


265 

265 

270 

26? 

26? 

272 


268 

10. 

•=, 

*» 

265 

270 

273 

270 

=■ 


270 

11. 


263 

268 

273 

283 

275 

268 


272 

12. 


«=> 


268 

268 

270 

268 

273 

269 

13. 


263 

263 

260 

260 

263 

263 

260 

262 

14. 

«=> 

270 

273 

270 

268 

263 

263 

270 

268 

15. 


— 

263 

258 

258 

260 

260 

260 

260 

16. 

«=» 

260 

258 

253 

250 

250 

245 

« 

253 

17. 

«=, 

= 

263 

260 

260 

260 

260 

258 

260 

18. 


2?8 

278 

280 

283 

285 

273 

263 

277 

19. 


270 

268 

268 

265 

265 

268 

260 

266 

20. 

- 

- 

263 

265 

260 

260 

263 

255 

261 

21. 

CH3 

258 

263 

260 

260 

260 

258 

255 

259 

22. 

=» 


273 

270 

273 

273 

273 

273 

273 

23. 

c s» 

=> 



273 

273 

275 

283 

276 

24. 


=. 

CP 

273 

273 

273 

275 

273 

273 

25. 


260 

260 

258 

258 

260 

263 

263 

260 

26. 

H 

«=» 

280 

2?8 

268 

268 

258 

250 

267 

27. 



270 

268 

263 

260 

258 

=• 

264 

28. 

- = 263 263 

Monatsmittels 

260 

265 

260 

265 

263 

268 
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Radi of r equenzs trahlung der Sonne 
Strahlungsausbriiche Monat Feb ruar 1957 

Frequenzs 1500 MHz 


Zeit dea 

Tag Beginn Dauer Maximums Type 
GMT min e sec » GMT 


W -22 GroBe 

— — — *®10'° zogen auf Bemerk. 

Hz tbT den Tages- 

mittelwert 


4. 

13.50 

1 

50 

15.51 

CD 

100 

1,07 

6 0 

8e59 

1 

40 

8o59 

SD 

102 

1,11 


11.49 

5 

40 

11.50 

CD 

115 

1,25 

7. 

11.45 

5 

20 

11.46 

CD 

186 

2,11 


lie 52 

1 

50 

11.52,5 

SD 

116 

1,31 

8. 

10.53,5 

1 

40 

10.54 

SD 

111 

1,11 


15.50 

>5 

— 

15.55 

CD 

176 

1,77 

26. 

9.19 

1 


9.19,5 

SD 

118 

1,29 


15.55 

7 

20 

15.56 

CD 

113 

1,22 

00 

<\J 

14.28 

- 

50 

14.28 

CD 

108 

1,29 
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Radi o f re queues trahlung der Sonne 
Strahlungaauabriiche Monat Februa/r 1957 

Fre queue* 9400 UHs 


Tag Regina Bauer 
0MT Hia.aec. 


Zeit des 
H flvj mm 

0MT 


Type 


He m 


r®10' 


>22 


GpcSfie be= 
zagen auf 
den Tags a- 
mittelwext 


Bemerkc 


?9 

f.14 

6 *=* 

9.ia 

00 

313 

1,15 


948 

2 «“ 

949 

OD 

288 

1,05 


1043 

1 40 

10.03 

as 

290 

1,03 


104? 

1 20 

10.2? 

00 

29? 

1,05 


io»i| 

3 30 

1048 

0B 

295 

1,05 


1140 

29 - 

11.4? 

00 

354 

1*28 

8. 

10.55 

2 15 

10.54 

SB 

30? 

1,09 


15*50 

>5 “ 

1543 

CB 

5?Q 

2,09 

13. 

11.02 

- 30 

11.02 

SB 

298 

1,14 


12.50 

14 - 

12.52 

OB 

2?5 

1,05 


1545 

5 - 

1347 

0B 

278 

1.06 

14® 

a. 55 

2 “ 

8.55 

SB 

293 

1,09 

26. 

9.17 

8 “ 

9.20 

GD 

323 

1,15 


1345 

10 «* 

134? 

GB 

318 

1,23 

28, 

13.49 

«• 30 

13.49 

SB 

275 

1,06 


14.28 

- 3Q 

14.28 

SB 

280 

1,06 
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Ionosphariaohe Mittags^Absorption auf 3.86 MHz 
Messungen der Station Juliusruh/Rugen 

Februar 1957 


Mittlere Dsuapfung zwischen 11.00 und 15*00 MBZ 


Tag 

L(db) 

Tag 

L(db) 

1. 

14 

16. 

C 

2. 

12 

17. 

14 

5* 

>19 

18. 

14 

4. 

>16 

19* 

16 

5. 

>15 

20. 

keine M 

6. 

13 

21. 

ft 

7. 

15 

22. 

« 

8. 

14 

23. 

it 

9. 

14 

24. 

tt 

10. 

15 

25. 

13 

11. 

(14) 

26. 

19 

12. 

(14)F 

27. 

13 

13* 

11 

28. 

12 

14. 

19 



15. 

0 
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40 

MoRel-Del linge ivEff ekte (S .I.D .) und Sonne ne ruptionseffekte 
- messungen der "Station NeustreTItzT 

- Mittellupgen. fiber S .E.A. - Messungen des Mete orologi 3 chert 
0b serva t oriums KublungsBorn 


Eebruar 1957 


Tag 

S.I.D. 

Neustrelitz 
2614 kHz 

l 

Neustrelitz 
20,2 kHz 

3. E. A. 

Kvil 

14 kHz 

ilungsborr 
27 kHz 

l 

40 kHz 

2. 


X 

13.58 

1 25 

13.58 

0 25 

- 

4. 

— 

11.56 

2 51 

— 

— 

— 


— 

14.03 

3 41 


— 

— 

8. 

- 

15.51 

3 22 

— 

15.52 

1 50 

— 

10. 

08*15 

2 10 

08.15 

3 45 

08.16 

0 25 

08.16 

0 25 

— 

12. 

— 

14.30 

2 xx 

— 

— 

— 

18. 

08.00 

1 20 

— 

— 

— 



08*50 

08.42 

08.43 

08.43 

08.45 


1 35 

3 17 

0 15 

1 15 

1 15 


— 

14.33 

5 21 

14.32 

0 25 

14.32 

1 25 

14.52 

0 25 


— 

15.30 

3 42 

- 

— 

— 

19. 

- 


08.20 ausgeprSgte 

i 1 

s Maximum 

24. 

- 

13.10 

1 24 

— 

13.12 

0 30 

15.12 

1 50 


— 

16.02 

2 21 


— 

— 

25. 

— 

07.54 

1 22 

— 

— 

— 


- 

09.39 

3 21 

09*44 

0 15 

09.44 

0 15 

09.44 

1 15 


- 

15.41 

0 13 

— 

— 

«■» 

26. 


10.34 

2 66 


— 

— 


15.58 

13.57 

13.56 

13.56 

13.56 


5 60 

3 42 

2 40 

3 40 

3 40 

fO 

do 




12.16 

0 10 

12.16 

0 10 
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Erdmagnetische Ak'tivi'fca'bszafa.lsP- uud Kennziffer P; 
Messungen des Adolf-Schmldt-Observatoriums fur Erdmagne 
tismus Nieraegk 

Februar 1957 


Tag 


F 

k K 

2*, 


*1 


o 

0.5 

6 

14 

2212 

2131 

I • 

2* 

0 

0.5 

10 

17 

1112 

3333 


1 

0.5 

15 

20 

2211 

2354 

/• 

iL m 

1 

1 

28 

30 

4223 

5545 

5. 

1 

1 

30 

32 

5533 

5344 

S • 

0 

0.5 

6 

14 

3122 

2211 

7. 

0 

0.5 

7 

13 

0013 

2223 

8* 

0 

0.5 

6 

13 

2112 

1222 

Q 

0 

0.5 

7 

14 

2211 

1252 

y • 

10* 

0 

0.5 

5 

10 

3113 

1001 

11. 


0.5 

8 

16 

1212 

2422 

12. 

1 

0.5 

12 

21 

2522 

2343 

13. 

1 

1 

42 

34 

3434 

5573 

* 

14. 

0 

0.5 

6 

13 

2232 

1120 

15. 

0 

0.5 

12 

18 

0033 

3324 

16. 

0 

0.5 

7 

14 

0112 

2332 

17. 

1 

0.5 

13 

21 

2123 

3334 

18. 

1 

0.5 

19 

25 

4223 

3353 

IQ. 

1 

0.5 

26 

30 

4343 

3355 

20* 

1 

0.5 

15 

23 

4323 

3224 

21 . 

1 

0.5 

29 

32 

4343 

4554 

22. 


0.5 

20 

27 

4333 

3443 

23. 

1 

0.5 

28 

29 

4322 

3465 

24. 

1 

1 

35 

32 

6644 

4332 

25. 

0 

0.5 

7 

13 

3322 

2100 

26. 

0 

0 

4 

10 

2111 

2111 

27. 

0 

0.5 

7 

14 

2322 

0131 

28. 

0 

0 

2 

5 

0000 

1112 
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Zweite erdmagnetische Kenrizi ffez-n 

M.es sungari des Adolf-Schmidt-Observatoriums filr Erdmagnetismus 

ill GUI© 

Februar 1957 


Tag 

0-3 

3~6 

6-9 

9-12 

12-15 

15-18 

18—21 

21«~0 

1. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1101 

1001 

2. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1011 

1111 

1002 

5. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2211 

1012 

4, 

2002 

1001 

1001 

1002 

2211 

2212 

2211 

2211 

5* 

1012 

2012 

2011 

2012 

2012 

1022 

1012 

1101 

6. 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

7. 

1000 

1000 

1001 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

8. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

9* 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

10, 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

1000 

1001 

11. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1211 

1001 

2001 

12. 

1001 

2002 

2001 

1001 

1001 

1001 

1012 

1001 

13. 

1002 

1211 

1001 

3012 

2012 

3012 

3312 

1002 

14, 

1001 

1001 

2001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

15. 

1000 

1000 

1001 

1002 

1001 

1001 

1001 

2101 

16. 

1000 

1001 

1001 

1001 

1011 

1002 

1001 

1001 

17. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

1002 

2002 

18, 

1002 

1001 

1001 

1002 

1002 

1002 

2201 

1012 

19. 

1002 

1001 

2002 

2001 

1002 

1002 

2312 

2212 

20, 

1012 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2101 

21. 

1012 

1011 

1002 

2001 

2211 

2211 

2211 

2211 

22, 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

1002 

1012 

1012 

23. 

1002 

1002 

1001 

1001 

1001 

2002 

2322 

1023 

24, 

2023 

2013 

2012 

2012 

2002 

1002 

1002 

1001 

25. 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

1000 

26. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

27 » 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

1001 

1001 

1001 

28. 

1000 

1000 

1000 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 
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Bereich der 
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Februar 1957 
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Feldstarkemessungen (iiV/m) der Sender WWY 

Messungen der Station Neustrelitz — j? a d r a s ^ 5 7 


Dat 


00 02 04 06 08 10 

12 14 16 18 20 22 

I 


R 

1 . 

2 . 

57 

2,5 

5 

1 10 
15 
20 
25 

X X X 

16 34 30 35 < - 

10 12 24 13 15 < 

7.0 20 13 x 5,6 x 

2.0 < < < < < 

’«*» « f » ca> c=» ■ , 

. .... 10 
- - - - 8,5 20 

< 5,6 6,2 11 24 19 

6,3 3,8 6,8 18 12 4,3 

X X X X 

X 

10 

8,5 

11 

4,2 

X 

16 

105 

2 . 

2, 5 

10 

15 

20 

25 

jrT . L ^ ^ 

12 9,0 16 60 9,8 I 

26 16 14 24 20 4,1 

8,4 5,4 6,0 3,6 13 4,6 

2,0 

- - - - - 8,3 

* - - - < 13 

6.0 x 3,6 7,6 5,8 7,0 

7.0 4,5 2,3 5,0 2,0 < 

“XX--- 

X 

9.5 
9,7 

6.5 
1,9 

X 

19 

114 

4 . 

2, 5 

10 

15 

20 

— X X X ■=> — 

10 14 15 21 1,0 - 

11 8.5 10 7,5 28 5,5 

5,6 12 10 x 14 8,0 

- < - - - < 

- - - < < 4,5 

x x - < 6,2 6,4 

4,5 3,5 - - - - 

X 

5,5 

6,3 

6,9 

0,7 

33 

103 

5 * 

2, 5 

10 

15 

20 

— X X x => — 

21 25 20 9,8 x - 

10 9,0 4,3 < 2,4 0,9 

4,2 < - < 4,4 2,8 

----- 10 

< - - < < 2,7 

4,6 4,6 5,8 1,0 < < 

< < - < - - 

X 

7,8 

2,4 

2,3 

33 

94 

6 * 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

22 33 8,0 11 6,5 “ 
6,0 7,0 8,0 2,1 5,5 < 
4,2 3,6 - - 4,0 c 

=» — — — — 6,5 

< - - - < 11 

5,0 x 4,2 6,2 5,8 3,6 

5,0 6,5 5,0 6,8 3,0 < 

- x x 

X 

7.3 

3.3 
3,3 
2,2 

X 

15 

110 

~77 

2 1 

10 

15 

20 

25 

X X X x ~ - 

9.8 7,0 5,5 13 < 

7.8 4,5 3,8 < 14 c 

< *» - - x - 

----- 1,2 
- - - - < 9,0 

10 X x x 5,0 2,8 

5,0 6,3 6,8 13 - c 

X X X X 

X 

3.0 

4.1 

2.2 
2,6 

X 

13 

123 

8o 

z, l 

10 

15 

20 

25 

17 15 5,0 45 < I 

12 6,0 7,5 15 12 - 

4,0 5,6 5,6 4,8 12 - 

<<<<-- 

- - - - - 7,5 

< - - - < 12 

11 2,8 3,4 18 12 5,0 

6,0 5,8 2,8 7,0 3,3 «r 

X X X X 

X 

7,5 

5,4 

7.0 

2.1 

X 

17 

136 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

X X X 

18 20 x 25 2,0 - 

12 9,5 9,0 < 37 8,0 

10 11 14 x 11 1,2 

- - - 17 

x - - < 29 

5,4 7,0 < 20 5,8 3,4 

4,3 11 8,3 18 1,8 - 

“ X X X - - 

X 

7.5 

9.5 
8,1 

3.6 

X 

16 

144 
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Dat 

MHz 

00 02 04 06 08 10 

12 14 16 18 20 22 

S 

2* 

R 

21. 

2* 

57 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

= X x = = =» 

22 58 58 18 - - 

9,5 < 2.0 < < < 

4,0 x 42 52 x 5,4 

o o ea 

■" “ “ “ =8,8 
=»=» = = 4,6 9,0 

* 7,6 5,4 5,8 4,8 x 
8,5 7,3 12 8,3 < ~ 

x x ~ 

X 

12 

2,1 

13 

3,0 

X 

33 

111 

22. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

21 14 if 5.5 - * 

14 ?•? 4 » 4 15 7,5 2,3 
x 4,6 x - x x 

- - - - - 5,0 

«= = =.=< 7,0 

5,6 x x 4,0 12 13 
2,3 5,5 5,0 7,0 1,8 < 

- X x - - 

X 

5,0 

4,6 

6,5 

1,8 

X 

31 

115 

25. 

2,| 

10 

15 

20 

25 

X X ' *=> - ~ =. 

23 50 24 21 < - 

19 25 21 24 20 < 

7,8 5,0 x x 18 = 

<=» C=» C=> IS9 0 

X X X < < 

7,0 7,0 7,0 5,3 - - 

= “ X X = <=• 

X 

8,2 

9,0 

4,4 

2,2 

X 

30 

126 

25. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

24 29 23 53 - » 

12 8,0 28 - - 

< < I <= < ® 

C=> t=» O « CD 

o e=> o C=> &> . ^ 

5,2 13 9,8 5,6 19 32 

5,8 6,5 6,8 9,0 10 < 

” 3E 3E <=* » 

X 

11 

5,5' 

7,7 

3,2 

X 

15 

127 

26. 

2 *t 

5 

10 

15 

20 

25 

- x => - - 

17 22 22 33 - - 

23 15 27 140 13 - 

66 28 11 x 1,6 4,4 

« «=» <=. e=> 5P 

- - - - 5,5 15 

6,6 2,2 16 11 19 36 

8,0 6,8 4,5 7,3 7,3 < 

X X X X X <=> 

X 

8.5 

19 

18 

2,8 

X 

10 

128 

27* 

z ’\ 

10 

15 

20 

25 

18 28 25 45 x I 

12 28 40 20 28 5,5 

32 38 22 42 50 10 

< 8 t 0 5i 3 < <=» 

«==,«=,=,< 5,0 

- < x 15 60 12 
10 5,0 8,0 6,5 17 6,8 

'“-XXX” 

11 

12 

26 

5,6 

X 

14 

133 

28. 

% 5 

10 

ll 

25 

- x X X 

10 25 45 60 X - 

70 45 38 90 60 - 

48 20 16 32 x 4,4 

< < » a, o . 

«=» C=D «=» eso c=» c=» 

7.0 

- < < x 26 34 

10 6,3 4,3 8,0 25 - 

X X X X 

X 

13 

26 

13 

4,5 

X 

9 

126 
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Ionosphare 
Solare Radiostrahlung 
U KW- Ausbreitung 


Heinrich- Hertz -Inst it ut fur Schwingungsforschung 

der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 


(31) AG 308/56/DDR/Vb/15?» 03 
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Mo na t sub ersi cfat Mai 1957 

-11. - r --„ . IW ni l mu ‘m u 

Die Hadi o f r equ enz s t rahliing der Sonne folgt in ihrem Verlauf so- 
TffohX bet 20 cm wie bei J cm Well enlarge im wesentlichen dem Gang 
der Sonnenfleekenrelativzahl. Die Strahlungsausbriiche waxen im 
allgemeinen von geringer Intensitat, starkere Ausbiliehe traten 
zwischen dem 16. und 18. Mai auf. 

Die KW-Ausbreitungsverhaltnisse waren in der zweiten Maihalfte 
im ganzen geseben besser als in der Zeit vom 1, bis 10. Mai. 

Das ist offentsichtlieh nicht durcb eine groBere Stortatigkeit 
in der ersten Maihalfte, sondex*n vor allem durch hohere Nacht— 
tiefstwerte der Grenzfrequenzen in der zweiten Monatshalfte zu 
erklaren. Am Monatsende wurden mittlere erdmagne ti s oh-iono spha- 
rische Storungen am P6, und 50 . Mai beobachtet. Mo gel -Dellinger- 
Eifekte traten vor allem in der zweiten und dritten Dekade auf. 

Bei der UKW-Ausbreitung wurden im Mai im allgemeinen keine ho~ 
heren Feldstarkewerte beobachtet. Zwischen dem 4, und 10. Mai 
trat dazu noch ein merklicher Abfall auf al.len Strecken ein# 

Die Schwankungen der Tagesmittelwerte waren verbal trd smaBig ge- 
ring. Die seit einige.r Zeit festgestellten, ri earl. gen Feld- 
starkewerte auf der Strecke Ochsenkopf - Neustrelitz diirften 
nicht auf Ausbreitungsv or gauge zuruckzufuhren sein, es wild 
hier eine Verandei.-ung der Stiahlung si ei stung ver.mutet. 
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i &diofreguenzstrahlung der Sonne 
Messungen der Station Berl in-Adl ershof 
Tagliche Daten Monat Mai 1957 
Frequenz: 1500 MHz 


Tag 




Strahlung — * lO*'^ 
Hz nr 


Tages- Berne rk* 
mittel 

GMT 

7 

8 

9 

10 11 12 13 14 15 

16 

17 

8 

9 

10 

11 12 13 14 15 16 

17 

18 


1. 

w 

W 

w 

101 

101 

101 

101 





101 

2. 

104 

101 

101 

99 

95 

95 

96 

95 

95 



98 

?» 

100 

99 

99 

98 

100 

101 

106 

101 

104 

102 

104 

101 

h* 

W 

111 

10? 

103 

104 

106 

106 



m* 


106 

5. 

110 

112 

111 

108 

113 


- 

- 

- 

- 

- 

111 

6, 

107 

107 

104 

103 

105 

101 

101 

104 

105 

103 

107 

105 

7. 

— 

102 

103 

104 

104 

105 

108 

109 

109 

109 


107 

8. 


— 

— 

107 

110 

112 

111 

109 


tea. 

our 

110 

9* 

119 

119 

121 

124 

122 

116 

117 

115 

115 

114 


118 

10* 

116 

117 

113 

114 

114 

115 


- 

116 

113 

- 

115 

11, 


114 

109 

108 

111 

112 

112 


..... 

, ... 

C» 

111 

12, 


-• 

- 

— 

113 

114 

113 

115 

116 


Mi 

114 

15* 

117 

114 

115 

114 

115 

116 

116 

112 

«> 

112 

114 

114 

14# 

119 

119 

120 

118 

119 

121 

121 

123 

123 



120 

15 » 

119 

120 

119 

119 

119 

119 

122 

122 

125 

125 

- 

121 

16# 

109 

108 


109 

108 


108 

108 


- 


108 

17* 

113 

113 

112 

115 

116 

117 

116 

115 

114 

114 

112 

113 

18* 

113 

111 

110 

111 

110 



*•* 



111 

19* 

113 

113 

113 

110 

110 


— 





112 

20# 

118 

117 

119 

123 

122 

125 

126 

128 

131 

132 

131 

124 

21* 

115 

113 

114 

114 

110 

123 

126 

126 



„ 

117 

22# 

111 

111 

— 

— 

— 

111 


111 

111 

4iW 

111 

23# 

108 

109 

106 

108 

107 

108 

108 

112 

107 



108 

24# 

104 

107 

105 

106 

106 

107 

102 

100 




105 

25. 

103 

103 

105 

106 

103 

— 

— 



- 

- 

104 

26# 

90 


98 

98 

95 

93 

96 

a. 




96 

27# 

94 

93 

94 

91 

97 

99 

96 

98 

— 


95 

28. 

90 

92 

89 

90 

92 

82 

83 

82 

84 

84 

86 

87 

29. 

87 

89 

89 

89 

88 

87 

90 

87 

89 

86 


88 

30. 

95 

92 

89 

89 






- 

- 

91 

31. 

95 

95 

95 

96 

96 

101 

104 

99 

100 

101 

98 

98 
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Radi of requenzs trahlung der Sonn 
Messungen der Station Berlin-AdlersHof 
Tagliche Daten Monat Mai 1957 
Frequenz : 9400 MHz 


W po 

Tag Strahlung — — • 10“ Tages- Bemerk. 

Hz nr mittel 



7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


VJiVIX 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


1. 



265 

265 

263 

255 

263 

260 




262 

2. 

255 

253 

257 

257 

250 

253 

253 

243 

245 

253 

243 

251 

3. 

260 

257 

257 

255 

250 

260 

■pnn 

257 

260 

263 

257 

259 

4. 


26? 

273 

283 

260 

250 

260 



<=* 

— 

265 

5. 

267 

270 

273 

260 

265 







267 

6. 

26^ 

265 

267 

267 

267 

265 

265 

26> 

265 

273 

265 

267 

7. 

275 

2.73 

275 

280 

283 

265 

263 

26? 

277 

280 

263 

273 

8. 




280 

283 

283 

283 

285 

— 

— 


283 

9. 

295 

290 

287 

28? 

285 

283 

280 

277 

277 

280 

280 

285 

10. 

280 

280 

280 

283 

277 

275 

285 

283 

285 

28? 

2.87 

283 

11. 

285 

285 

285 

280 

285 

287 

285 

CM 


C-=r 

a, 

285 

12. 



c-> 


270 

277 

283 

283 

280 

— 

— 

277 

13. 

290 

287 

285 

28? 

287 

287 

— 

?95 

28? 

275 

278 

287 

14. 

290 

293 

295 

295 

290 

287 

297 

310 

305 

303 

297 

297 

15. 

300 

305 

300 

297 

293 

290 

— 

297 

295 

293 

287 

295 

16. 

290 

285 

300 

290 

283 

28? 

295 

290 

285 

285 

285 

290 

17. 

277 

280 

277 

275 

270 

273 

273 

280 

280 

280 

275 

277 

18. 


290 

c— > 

283 

28? 

277 

280 

CP 



<=» 

283 

19. 

283 

280 

280 

277 

273 

CM 

_ 



— 

— 

278 

20. 

267 

260 

257 

263 

265 

265 

265 

265 

270 

270 

265 

263 

21. 

290 

297 

297 

28? 

280 

285 

293 

300 

300 

287 

26? 

289 

22. 

275 

273 

270 

265 

263 

265 

265 

265 

265 

2.70 

257 

267 

23. 

265 

257 

265 

260 

250 

250 

240 

250 

257 

263 


256 

24. 

270 

265 

265 

26? 

263 

253 

250 

250 



<=> 

260 

25. 

273 

273 

267 

267 

267 

26? 

265 

265 

— 

*“ 


268 

26. 



267 

267 

263 

263 

263 





265 

27. 

267 

263 

263 

263 

265 

265 

26? 

267 

267 

267 

263 

265 

28. 

270 

265 

257 

255 

250 

257 

253 

257 

260 

260 

257 

258 

29. 

267 

260 

257 

253 

253 

250 

270 

270 

265 

257 

250 

259 

30. 

263 

273 

273 

270 

— 

— 

*■» 

*- 



CP 

270 

31. 

290 

287 

293 

o 

O' 

CM 

283 

275 

277 

277 

267 

270 

270 

280 
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Radiofrequenzstrahlung der Sonne 
Messungen der Station Berlin-Adlershof 
Strahlungsausbriiche Monat Mai 1957 
Rrequenz: 1500 MHz 


Tag 

Beginn 

Dauer 

Zeit des 
MaxLmums 

Type 

-JL, .io- 22 

GroBe bezo- 

gen auf den Bemerk. 

Stundenmit- 



Hz nr 


GMT 

min. sec. 

GMT 



telwert 

7. 

08.55 

1 20 

08.56 

SD 

111 

1,09 


10.18 

4 - 

10.21 

CD 

120 

1,16 


10.25 

5 - 

10.28 

CD 

133 

1,28 


10.35 

1 20 

10.35 

SD 

133 

1,28 


10.39 

9 20 

10.43 

CD 

175 

1,69 

10. 

10.08 

2 40 

10.09,5 

CD 

126 

1,11 


12.54 

7 - 

12.56 

SD 

128 

1,11 

14. 

15.25 

6 40 

13.26,5 

SD 

131 

1,08 


14.06 

8 - 

14.09 

CD 

156 

1,26 


14.24 


14.26 

SD 

157 

1,27 

16. 

12.45 

5 - 

12.45 

CD 

166 

1,54 

17. 

16.02 

4 - 

16.03 

CD 

159 

1,41 

18. 

08.10 

6 — 

08.13 

CD 

243 

2,17 

21. 

08.20 

4 - 

08.22 \ 

CD 

134 

1,19 




08.23 J 

135 

1,20 

c\l 

CVJ 

15*15 

2 - 

13.15,5 

SD 

126 

1,14 


13.19 

2 20 

13.20 

CD 

128 

1,16 


16.15 

2 - 

16.16 

SD 

119 

1,07 

25. 

13.54 

2 30 

13.55 

SD 

124 

1,15 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/11 : CIA-RDP80T00246A037100400001-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/11 : CIA-RDP80T00246A037100400001-5 



Tag 

Zeit des 
Beginn Dauer Maxi mama 

GMT min. sec. GMT 

Type 

W „«~22 

— *10 

Hz nr 

GroBe bezo- 

gen auf den Bemerk. 

Stundenmit- 

telwert 

7 . 

08.55 

3 40 

08.56,5 

CD 


1,19 


10.19 

6 - 

10.21 

CD 


1,05 


10.26 

6 - 

10.27,5 

CD 

— 

1,08 


10,40 

9 - 

10.43 

SD 


1,16 

10. 

12.55 

5 - 

12.57 

SD 

• 

1,10 

13. 

12.38 

1 40 

12.38,5 

SD 

- 

1,02 

14. 

13.26 

4 ~ 

13.27 

SD 

* 

1,04 


14.18 

2 - 

14.19 

SD 


1,02 


14.24 

4 40 

14.26 

CD 

mm 

1,06 

15. 

12.37 

3 - 

12.38 

SD 

- 

1.35 

16. 

12.43 

9 - 

12.47 

CD 


1,34 

17. 

16.03 

7 - 

16,04 

CD 


1,10 

18, 

08,10 

8 « 

08.12 

CD 

- 

1,42 

21. 

08.22 

- 40 

08.22 

SD 

to 

1,03 

22. 

13.15 

2 - 

13.16 

SD 


1,16 


13.19 

3 - 

13.20 

CD 


1,14 

23. 

13.55 

3 - 

13.55 

SD 

CKt 

1,32 
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Radiofrequenzstrahlung der Snnna 
Messungen der Station Berlin-Adlershof 
Strahlungsausbriiche Monat Mai 1957 
Frequenz: 9400 MHz 


Tag 

Beginn 

Bauer 

Zeit des 
Maximum! 

Type 

-S' mo - 22 

GroBe bezo- 

gen auf den Bemerk* 


GMT 

min. sec, 

► GMT 


Hz nr 

Stundenmit- 



■ 

telwert 

7. 

10.18 

3 50 

10.19 

CD 

308 

1,10 


10.26 

4 - 

10.28 

CD 

315 

1*13 


10.42 

2 - 

10.43 

SD 

310 

1,11 

10. 

10,08 

2 - 

10.09 

SD 

300 

1,06 

15. 

11.25 

23 - 

11.55 

SD 

310 

1,08 


12.56 

50 - 

13.15 

CD 

325 

1,13 


15.15 

27 - 

15.16 

SD 

308 

1,07 

14. 

14.18 

2 - 

14.19 

SD 

333 

1,07 


14.27 

1 - 

14.27,5 

SD 

333 

1,07 


16.56 

6 - 

16.57 

SD 

328 

1,08 

16. 

12.43 

20 - 

12.45 

CD 

500 

1,74 

18. 

08.10 

8 - 

08.12 

CD 

465 

1,60 

* 

CM 

CM 

15.15 

10 - 

13.16 

CD 

285 

1,07 

25. 

15.54 

2 30 

13.54,5 

SD 

257 

1,07 

29. 

06.57 

2 - 

06*57 

CD 

287 

1,06 
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Symbole und ihre Bedeutung 

Bplairfeepp.de Symbol e (sfeehen e i n z e 1 n odep h i n t e r einem 
numerischen Wert) 

A Ausfall Oder Beeinflussung wegen einer niedrigeren diinnen 
Schicht (z.B. Es) 

B Ausfall Oder Beeinflussung wegen Absorption in der Nahe von f~min 

C Ausfall Oder Beeinflussung aus einem beliebigen, nicht ionospha- 
risohem Grunde 

D Ausfall Oder Beeinflussung, weil Grenz f re quenz den Senderbe~ 
reich iibersteigt 

E Ausfall Oder Beeinflussung, weil Grenzf re quenz unterhalb des 
Senderbereich.es liegt 

B Ausfall Oder Beeinflussung durch Streuecho 

G Ausfall Oder Beeinflussung durch zu geringe Ionisationsdichte 
der Schicht 

H Ausfall Oder Beeinflussung wegen Schichtung innerhalb der Schicht 

J Ordentliche Komponente von der auBerordentliehen Komponente ab- 
geleitet 

L Ausfall Oder Beeinflussung, weil die MeBspur zwischen den Schi oh— 
ten keine eindeutige Spitze aufweist 

K Messung kann nicht genau interpretiert werden (z.B. infolge 
Schragechos) 

0 Messung beruht auf der ordentlichen Komponente 

R Ausfall Oder Beeinflussung durch Absorption in der Nahe der 
Grenzfrequenz 

S Ausfall Oder Beeinflussung durch atmospharische Oder fremde 
Storungen 

T Wert aus einer Folge von Beobachtungen bestiramt, da Einzelbe— 
obachtung zweifelhaft 

Y Beeinflussung durch Aufspaltung in der Nahe der Gpenzfi*e quenz 
W Scheinbare Hohe ubersteigt den Bereich des Senders 

X Messung beruht auf der auBerordentliehen Komponente 

Y Intermittierende MeBspur 

Z Dritte Komponente sichtbar 
+ keine Messung 

Chaxakterisierende Symbole (stehen v o r einem numerischen Wert) 

D groBer als ... 

E kleiner als... 

1 Fehlender Wert wurde durch einen interpolierten Wert ersetzt 
U Unsicherer Oder zweifelhafter numerischer Wert 

FoLgen in den Tabellen in einer Zeile ein rumerischer Wert ml t 
einem erlautemden Symbol und ein numerischer Wert mit einem 
charakterisierenden Symbol aufeinander, so wird aus druckteehni^ 
schen Griinden das erlauternde Symbol weggelassen. 
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IonospharlBohe Mittags^Absorption auf 3 #86 MHz 
Messungen der Station Juliusrub/Rugen 

Mai 1957 


Auf Melifrequena 3»86 MHz im Mai wegen 
Nachbarschaft der krit. Frequenz der 
E-Schicht keine MeBwerte der Mittags- 
Absorption angebbar, 

Ab Juni erfolgt Abaorptionsmessung 
auf 3,18 MHz* 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/Riisen 
Median-Werte 
Mai 1957 


MEZ foE foEs foFI foF2 (M3000)F2 


00 



7,1 

2,4 

01 



7,0 

2,5 

02 



6,6 

2,45 

03 



6,2 


04 



6,2 


05 

2,15 


6,7 

2,55 

06 

2,60 


7,1 

2,6 

07 

3,00 


7,8 

2,6 

08 

3,30 

4,0 

7,5 

2,45 

09 

3,50 

5,3 

7,7 

2,45 

10 

3,60 

*•9 

7,9 


11 



7,8 


12 



8,4 


13 



8,3 

2,45 

14 



8,4 


15 



8,4 


16 



8,2 

2,55 

17 

3,00 


8,1 

2,55 

18 

2,65 


8,1 

2,6 

19 

2,20 

3,9 

8,3 

2,65 

20 



8,0 

2,7 

21 



7,6 

2,6 

22 



7,5 

2,45 

23 



7,4 

2,35 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/ Riigen 
Stiindliche Werte foE 
Mai 1957 


Dat./MEZ 0000 0100 0200 0500 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 


1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 

21 . 

22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. ' 

28. 

29. 

30. 

31. 


s 

s 

E 

S 

N 

3 

N 

♦ 

+ 

+ 

+ 

+ 

E 

E 

E 

S 

c 

c 

A 

S 

A 

A 

A 

E 

E 

C 

E 

E 

C 

S 


E 

E 

E 

E 

N 

E 

E 

♦ 

+ 

♦ 

+ 

+ 

N 

B 

N 

C 

A 

C 

A 

S 

C 

A 

A 

E 

C 

c 

E 

E 

C 

A 


E 

C 

E 

E 

N 

E 

N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

B 

E 

S 

c 

A 

C 

A 

S 


E 

C 

E 

E 

N 

E 

N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 

E 

S 

c 

A 

C 

E 

E 


E 1 »6 2,3 2,6 3,1 

C C C C C 

1,2 2,4 2,3 2,9 3,2 

2,25 N 2,55 2,8 U3,15 

1,1 1,75 2,2 2,45 3,25 


1,35 1,75 2,6 
N N 2,4 

+ + + 

+ + + 

+ + + 


+ 

+ 

c 

Y 


Y 

A 

A 


+ + 

+ + 

¥ ¥ 
Y 5 Y 5 


c 

2,75 
+ 

+ 

+ 

+ 

A 

2,85 3,2 
C C 


C 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


3.4 
C 

3.5 
N 
N 

C 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


3,2 3,3 

“ * A 
C 


3,6 

C 

3,5 

C 

3,75 

C 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 

¥ 


Y 

Y 

N 

C 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3,6 

3,8 


2,2 

A 


2,7 

2,65 


C 
C 
C 

3»0 3,25 3,5 
2,85 3,3 A 


Y 5 Y 


c c 

0 3.9 

3,65 A 
A A 

a a 


s 

E 

C 

1,7 

2,65 

2,9 

Y 

3,4 

3,45 

R 

A 

A 

F 

Y 

2,5 

C 

C 

6 

n 

A 

A 

1,3 

C 

3,2 

3.4 

3.6 

3.8 U3’q 

c 

c 

C 

C 

c 

c 

c 

c 

C 

C 

Y 

V °¥ 

6 

c 

6 

c 

E 

E 

E 

C 

E 

C 

C 

C 

1,6 

Y 

C 

2,1 

2,2 

Y 

®:1 

Y 

k° 

3,1 

C 

3.3 

3.4 
3,3 

C 

3,4 3,6 3,7 

3,6 U3,6 U3,6 
3,4 U3,6 C 

G C fi 

1,0 

A 

1,9 

2,3 

2,8 

3,1 

3,3 

3,6 

3,7 

3,7 

0,8 

1,3 

C 

2,2 

2,9 

3,2 

3,4 

3,5 

3,6 

R 

E 

E 

C 

2,1 

2,6 

3,0 

3,3 

3,5 

3,6 

C 

24 

24 

16 

15 

18 

17 

17 

12 

12 

15 


Median 

Anzahl 


E 

26 


E 

26 


Mean E E E E c 2,1 2,55 2,95 3,3 3,5 3,6 C 

Anzahl 26 26 24 24 16 15 18 17 17 12 12 15 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/Riigen 
Stiindliche Werte foE 
Mai 1957 


Dat./MBZ 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 


1 . 

2 . 

5. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

2 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

15. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 

21 . 

22 . 

25. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

51. 


5,6 

3.8 

C 

C 

C 

3,0 

2,5 

1,8 C 

5,7 

3.6 U3.7 U3,7 

3,0 

3,0 

2,9 

1,8 S 

5,7 

3,7 

3,6 

3,6 

3,3 

3,0 

2,6 

1,75 s 

N 

N 

H 

N 

3,3 

5a 1 

2,6 

2,1 N 

N 

N 

N 

N 

3,55 

6 

2,25 

2,0 1,85 

C 

C 

3,4 

3,6 

3,45 

2,65 2,45 

2,3 s 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

c 

C 

C 

c 

c 

C 

C 

2,0 S 

N 

3,7 

N 

N 

N 

2,9 

2,6 

N 2,0 

5,6 

3,8 

3,75 

3,6 

N 

2,9 

2,7 

2,2 A 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C c 

5,9 

3,7 

A 

A 

A 

A 

2,75 

2,25 A 

r 

3,7 

3,9 

A 

3,5 

3,2 

2,6 

2,2 A 

A 

I 

A 

A 

A 

A 

A 

2,2 1.85 

5,9 

R 

R 

R 

U3,35 

3,1 

2,7 

2,35 A 

R 

R 

R 

R 

A 

2,9 

A 

2 * 2 A 

C 

C 

C 

C 

C 

3,0 

2,5 

2 ,1 2,0 

B 

c 

A 

C 

B 

C 

V 

V 

3,2 

C 

2,8 

0 

2,6 B 

C C 

C 

C 

C 

A 

c 

3,3 

2,6 

2,3 C 

R 

U4,0 

R 

3,6 

3,5 

c 

2,7 

2,2 S 

u ¥ 

C 

A 

3,5 

5,7 

¥ 

¥ 

¥ 

2,2 S 

C C 

c 

c 

6 

6 

C 

C 

c 

2 » 2 S o 

R 

R 

3,7 U3,8 

R 

3,4 

3,0 

2,7 2,0 

5,6 

R 

3,5 

3,6 

C 

3,3 

2,8 

2,2 C 


c 

s 

s 

s 

s 

s 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

s 

s 

V 

c 

c 

A 


A 

A 

B 

c 

c 

s 

s 

c 

s 

s 


Median 

Anzahl 


C 

17 


c 

17 


c 

17 


C 

16 


C 

15 


5,0 

16 


2,6 

18 


2,2 

21 


S 

20 


S 

25 


Mean 

Anzahl 


C 

17 


C 

17 


C 

17 


c 

16 


C 

15 


5,5 

16 


2,8 2,3 
18 21 


S 

20 


S 

25 


C 

S 

s 

N 

S 

S 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

s 

s 

s 

s 

c 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

C 

C 

S 

G 

C 

S 

S 


s 

26 


S 

26 


C 

S 

s 

N 

S 

N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 

S 

S 

s 

c 

c 

A 

A 

S 

A 

A 

B 

C 

c 

s 

S 

c 

s 

s 


s 

26 


S 

26 
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Ionospha.rend.aten 

Messungen der Station Juliusruh/Riigen 
Stiindliche Werte foEs 
Mai 1957 


Dat./MEZ 0000 0100 0200 0500 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 


1. 

0 

2,3 

1,5 

2,0 

Y 

2. 

c 

1,1 

C 

b 

3. 

c 

C 

C 

c 

c 

4. 

G 

C 

C 

c 

c 

5. 

N 

C 

3,8 

3,8 

c 

6. 

C 

C 

C 

C 

2,0 

7. 

N 

N 

C 

N 

N 

8. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

9. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

10. 


+ 

+ 

+ 

+ 

11. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

13. 

C 

c 

c 

C 

G 

14. 

2,7 

Y 

¥ 

2,3 

2,1 

15. 

C 

6 

b 

16. 

V 

C 

c 

G 

c 

17. 

2,3 

3,5 

2,8 

2,7 

18. 






19. 

2,2 

3,2 

3,6 


2,0 

20. 



2,6 


4,2 

21. 

2,6 





22. 

3,1 

3,6 

4,1 

3,3 

4,0 

23» 

3,7 

4,0 

3,2 

4,5 


24. 






25. 






26. 



1,2 

1,4 


27. 

3,4 

2,7 

3,6 


3,6 

28. 

on 

2,4 

2,5 

2,3 




C 

C 

Y 

C 

c 

Y 

Y 

Y 

4,0 

C 

C 

C 

3,5 

3,6 

3,6 

4,0 

C 

2,6 

G 

C 

b 

6 

b 

C 

C 

C 

C 

c 

N 

N 

N 

c 

C 

c 

c 

C 

C 

C 

N 

C 

c 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

•f 

C 

c 

c 

G 

c 

c 

c 

c 

c 

4,0 

G 

9,5 

4,6 

4,3 

c 

c 

c 

G 

C 

C 

C 

c 

c 

c 

G 

c 

c 

C 

c 

c 

c 

5,7 

c 

c 

5,7 






5,7 

7,8 




5,2 

8,2 

11,6 

11,6 

2,6 



5,6 

5,3 



2,7 





5,4 

5,1 

2,7 

3,9 








5,4 

4,0 

4,0 

7,9 




4,5 

5,8 

5,4 




2,8 

4,0 

3,9 

7,6 

8,0 

6,5 

4,0 

4,1 

5,4 

5,0 

5,2 

4,6 U5,9 


5,4 

5,9 

3,8 

9,7 

5,1 


3,6 

3,9 

5,4 

4,0 

4,2 

4,2 

4,1 


50. 

31. 


2,7 


2,5 


2,6 5,1 5,4 5,7 5,9 4,7 4,5 


Median 

Anzahl 


8 10 11 


8 8 


7 


4,0 5,3 4,9 - 

12 12 12 10 


Mean 

Anzahl 


8 10 11 


8 8 


4,2 5,9 5,8 - 

12 12 12 10 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/ Riigen 
Stundliche Werte foEs 
Mai 1957 


Dat./MEZ 1200 1500 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2500 


1. 

C 

C 

C 

C 

C 

2* 

C 

5,9 

C 

C 

c 

5. 

0 

c 

C 

4,0 

c 

4. 

N 

N 

N 

N 

c 

5. 

N 

N 

N 

N 

c 

6. 

C 

4,0 

C 

C 

c 

7. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

9 • 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

10. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

11. 

+ 

+ 

+ 

•f 

+ 

12. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

15. 

G 

C 

C 

c 

c 

14. 

C 

c 

N 

N 

N 

15. 

C 

c 

5,7 

C 

c 

16. 

C 

c 

c 

C 

c 

17. 

5,7 

4,2 

5,2 

5,2 

4,5 

18. 



4,6 

9,7 


19. 

6,6 

7,0 

5,9 

8,4 

7,4 

20. 






21. 

6,5 

6,2 

5,8 


4,2 

22. 






25. 


4,8 


5,8 

5,9 

24. 






25. 




8,6 


26. 

6,9 



5,9 

5,4 

27. 

U4,1 

7,0 

5,1 


5,9 

28. 



5,7 

4,6 


29. 






50. 


5,8 




51. 

5,4 

5,9 

5,9 

4,1 


Median 

— 

- 

- 

- 

- 

Anzahl 

6 

9 

8 

9 

6 


5,7 

5,1 

C 

C 

2,0 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

c 

5,6 

5,0 

c 

C 

C 

c 

N 

C 

C 

c 

N 

N 

N 

N 

C 

c 

2,6 

C 

C 

C 

C 

C 

c 

C 

C 

C 

C 

C 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+- 

c 

c 

0 

0 

c 

5,7 

2,3 

c 

G 

c 

c 

c 

G 

C 

G 

C 

c 

5,2 

G 

5,7 

4,1 

C 

C 

7,0 

C 

C 

c 

C 

C 

C 

G 

5,7 



3,3 


3,3 




5,1 

4,8 

6,8 


2,5 

9,0 

11,7 

7,9 


6,9 

7,0 

3,3 

5,4 



4,1 

3,6 

2,7 



8,9 

6,2 

2,5 

3,5 

3,8 

3*2 


4,2 

2,7 


3,7 

3,3 

3,9 


5,6 






5,5 

5,5 

2,8 






5,8 

6,8 

3,1 

4,0 



4,5 

9,2 

8,3 

9,5 

7,6 


2,6 



2,9 

2,1 





5,5 



4,5 



5,4 

5,9 

4,1 






— 

3,9 

- 

- 

„ 

“ 

9 

11 

12 

9 

9 

5 

6 


Mean - - - ~ " ” -'4*7 - ” “ 

Anzahl 6 9 8 9 6 9 11 12 9 9 £ 6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/11 : CIA-RDP80T00246A0371 00400001-5 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/11 : CIA-RDP80T00246A037100400001-5 


130 


Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/Riigen 
Stundliche Werte foFI 
Mai 1957 


Dat./MBZ 0000 0100 0200 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 


0300 

0400 

O 

o 

IA 

O 

0600 0700 

0800 

0900 

O 

O 

O 

1100 


C 

c 

C 

G 

C 

5,3 

5,4 

5,2 


C 

c 

C 

C 

G 

C 

C 

C 


C 

c 

C 

c 

G 

L 

C 

C 


C 

c 

G 

c 

C 

G 

c 

c 


L 

c 

C 

c 

C 

R 

c 

R 


C 

c 

V 

G 

G 

C 

c 

C 


N 

R 

U4,5 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

•f 


+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


0 

c 

4,4 

R 

5,3 

5,2 

R 

5,7 


c 

c 

C 

R 

4,2 

R 

R 

5,3 


c 

0 

c 

C 

C 

G 

5,9 

6,6 


c 

c 

c 

C 

G 

C 

c 

G 


c 

V 

V 

R 

R 

C 

c 

6,1 


c 

C 

C 

C 

5,9 

A 


c 

G 

c 

G 

5,2 

A 

A 

R 


c 

C 

4,6 

R 

R 

5,3 

R 

R 


c 

C 

R 

4,8 

Y 

R 

V 

5.9 


c 

V 

V 

C 

C 

& 


c 

5,3 

5,7 

5,7 

A 

6,0 

G 


c 

c 

c 

5,0 U5.5L 5,4 

C 


c 

c 

c 

C 

C 

G 

C 

C 

L 

L 

U3.8L 

R 

U5,7L 

5,3 

5,6 

A 

5,6 


U3,8L A 

A 

A 

5,5 

U5,7 

5,6 

5,7 


G 

4,0 

A 

A 

6,0 

A 

5,6 

c 


C 

0 

C 

G 

C 

G 

C 

c 

L- 

2,8 

A 

4,1 

A 

5,0 

5,3 

5,2 

5,5 

L 

C 

L 

4,9 

4,9 

5,1 

5,3 

5,5 

5,5 


Median 

— 

— 

wo 


. 


— 

• mm 

Anzahl 

2 

4 

7 

6 

11 

9 

8 

11 

Mean 

— 

•» 


w- 

. a* 



• 

Anzahl 

2 

4 

7 

6 

11 

9 

8 

11 
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Ionoapharendaten 

Messungen der Station Juliusnuh/Riigen 
Stiindliche Werte foPI 
Mai 1957 


Dat./MEZ 

ro 

o 

o 

VM 

O 

o 

a 

o 

1500 1600 

1700 1800 1900 2000 

2100 

2200 2500 

1 . 

U5,6 

5,5 

C 

R 

C 

C 

C 

C 





2 . 

G 

L 

C 

C 

C 

C 

C 

C 





5. 

C 

5,7 

C 

G 

c 

G 

C 

C 





4. 

N 

N 

N 

N 

c 

C 

C 

C 





5. 

C 

C 

C 

G 

c 

C 

C 

C 





6 . 

C 

c 

G 

5,9 

4,4 114,0 U4,2 

0 





7. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 - 

4 - 

4 

4- 

4 

4 

4 

8 . 

4 

4 

4 

4- 

4- 

4* 

4 

4 - 

4- 

4 

4 

4 

9. 

4 

4 

4 

4- 

+ 

4* 

4 

4- 

4 

4 

4 

4 

10 . 

4 

4 

4 

4- 

4 - 

+ 

4 

4 - 

4 

4 

4 

4 

11 . 

4 

4 

4 

+ 

4 

4* 

4- 

4* 

4 

4 

4 

4 

12 . 

+ 

4 

4 

+ 

4- 

4 - 

4 

4 * 

4 




15. 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 





14. 

N 

5,7 

N 

N 

N 

c 

c 

N 





15. 

6,1 

ft 

5,9 

6,1 

N 

R 

R 

L 

L 




16. 

C 

c 

c 

C 

C 

5,5 

5,7 

C 





17. 

5,9 

5,7 

R 

5,1 

R 

N 

4,5 

C 





18. 


6,1 

5,7 

5,7 

5,6 

N 

4,2 

L 

L 




19. 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

L 





20 . 

R 

R 

R 

R 

5,5 

5,7 

C 

c 





21 . 

R 

R 

R 

R 

R 

H 

R 

0 





22 . 

C 

C 

C 

C 

C 

5,4 

C 

G 





25. 

5,9 

5,9 

5,1 

5,5 

5,6 

4,8 

4,5 

L 

L 




24. 

C 

G 

c 

c 

G 

G 

G 

c 





25. 

c 

G 

c 

5,5 

C 

5,5 

L 

115 , 91 - 





26. 

A 

5,4 

5,5 U5,2L 

5,6 

5,5 

L 

A 

L 

L 



27. 

U5,7 

1 

5,9 

5,6 

5,7 U5,2L 

A 

A 

A 

L 



28. 

6 

G 

6,0 

5,9 

G 

c 

C 

G 


L 



29. 

G 

C 

C 

C 

C 

c 

C 

U5,5 

A 

L 



50. 

5,6 

5,5 

5,5 

5,4 

5,2 

L 

L 

U5,8 

L 

L 



51. 

5,5 

5,7 

5,7 

5,5 

C 

5,0 

L 

L 


L 



Median 

— 

— 

- 


- 

- 

- 

- 





Anzahl 

7 

9 

8 

11 

7 

9 

5 

5 





Mean 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

- 





Anzahl 

7 

9 

8 

11 

7 

9 

5 

5 






Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/11 : CIA-RDP80T00246A0371 00400001-5 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/11 : CIA-RDP80T00246A0371 00400001 -5 


lonospharendaten 

Messungen der Station Juliusxuh/Rugen 
Stundliche Werte foF2 
Mai 1957 


Dat„/MEZ 0000 0100 0200 0300 0400 0.500 


Median 

Anzahl 

Mean 

Anzahl 


6,6F 6,1 
6,6 6,2 
U6,7' 6,9 
» 7,2 

N 6,0 


v* T 

6,7 B 
6,5 6*2 


8,0 7,6 6,6 6,4 
N H U7,1 N 
+ + + + 

+ + + 4 - 


+ + + 

+ + + 
7*2 N 6*6 
6*5 6*2 6*1 
7,6 07,1 6,3 

7,9J C c 
c 7,5J 7,4 

0 0 c 

7.5 7,2 6,9 
5,9 6,0 5,6 

6.6 C R 

7,1 6,3 6,4 

V V Y 

C C G 

G C 6,0 
5,9 P P 
8,0 8,0 ?,8 
0 c c 

7.6 7,2 7,1 

6,5 6,2 5,6 

7,1 7,0 6,5 

17 16 18 

7,0 6,8 6,6 

17 16 18 


0400 

o 

vn 

o 

o 

0600 

0700 

0800 

1 O 
m 2 
O 
O 

1000 

1100 

' 5 » 2 P 5,0 

5,4 

5,9 

6,5 

6,6 

7,3 

¥ 

0 

G 

G 

C 

C 

G 

C 

R 

R 

8,6 

8,8 

9,1 

9,8 

10,5 

10,3 

6,2 

5,6 

R 

R 

R 

7,9 

N 

N 

4,?R N 

R 

R 

R 

N 

8,2 

R 

R 

U 7»2 

6,6 

C 

C 

C 

C 

C 

N 

N 

R 

8,9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


C 

06,7 

7,6 

7,9 

7,9 

8 e 2 

7,9 

y » 9 

6,0 

6,4 

6,9 

R 

/ , 1 

7,4 

7 ^ 

6,9 

C 

C 

C 

G 

c 

C 

9,7 

R 

C 

c 

c 

C 

c 

c 

C 

C 

Y 

Y 

Y 

8,2 

G 

V 

G 

G 

c 

8,2 

Y 

7,2 

8,0 

8, 3 

7,9 

7,3 

7,3 

i 

R 

5,4 

6,4 

6,6 

6,0 

6,8 

6,9 

6,8 

6,7 

c 

6,4 

6,7 

Y 

Y 

Y 

00 

*0 

0 - 

8,4 

6,5 

V 

7,5 


7,4 

C 

8,2 

8,3 

8,4 

Y 

Y 

c 

G 

C 

6 a 9 

V 

7,2 

c 

C 

C 


G 

G 

6*0 

6,7 

7,1 

7,5 

8,1 

7,7 

7,4 

6,9 

Y 

6,3 

8,1 

6,2 

8,3 

6,8 

8,2 

7,5 

8,2 

C 

7,7 

Y 

8,5 

8,9 

V 

G 

C 

C 

C 

6 

C 

7,3 

8,3 

8,3 

7,8 

7,9 

7,8 

7,6 

7,6 

C 

6,0 

6,3 

6,8 

6,9 

7,0 

6,7 

6,6 

6,2 

6,7 

7,1 

7,8 

7,5 

7,7 

7,9 

7,8 

12 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

6,3 

6,8 

7,2 

7,5 

7,7 

7,7 

8,1 

8,0 

12 

15 

15 

15 

13 

15 

15 

12 
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Ionospharendaten 

Messungen der Stallion Juliusruh/Riigen 
Stiindliche Werte foF2 
Mai 1957 


Dat./MEZ 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 


1 . 

2 . 

3 * 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 

21 . 

22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 . 

Median 

Anzahl 


Mean 

Anzahl 


7,7 

7,6 

8,0 

8,1 

8,0 

8,0 

8,1 

8,5 

8,0 U7,0 


R 

* f 1 

10.9 

9.2 

R 

9,0 

9,5 

8,6 

8,7 

9,1 

8,7 

8,1 

R 

R 

10l6 10.3 

9,9 

10,0 

9,6F 9,1 

9,5 

R 

8*8 

8,0 

C 

N 

N 

r 

N 

4 

9,6 

9,7 

9,7 

9*5 

N 

8,1 

N 

H 

N 

N 

N 

N 

8,7 

6 

9,1 

9,6 

9,0 

9,0 

R 

R 

C 

8,6 

8,7 

8,6 

8,6 

8,8 

8,7 

8,3 

8,6 

R 

R 

R 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 








+ 

+ 



+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



+ 


+ 

+ 

+ 

4* 

■f 

4* 

+ 



+ 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8,5 

V 

s 

c 

c 

C 

C 

C 

c 

G 

7,2 

6,9 

7,0 

R 

Ufc»5 

N 

7,3 

N 

N 

N 

7,2 

7,2 

N 

7,4 

7,6 

7,7 

7,7 

9 f 6 

9,3 

9,2 

9,3 

H 

9,2 U9,0 

9,2 

9,1 

8,9 

9,0 

8*8 

c 

c 

C 

c 

G 

C 

G 

C 

c 

G 

C 

c 

8,5 

8,3 

8,5 

8,6 

8,6 

8,7 

8,6 

8,7 

8,5 

C 

V 

C 

N 

s!o 

8,0 

R 

7,9 

8,1 

8,0 

8,0 

7,7J 7,8 

R 

7,8 

R 

w 7 

6,9 

6,9 

R 

6.8 

R 

R 

R 

6,5 

6,3J 

6,8 

6,3 

6,5 

6,4 

r 

R 

6,7 U?,6 

6,9 

6,9 

6,7 

6,3 

6,5 

6,7 

8,6 

8,3 

8,4 

8,6 

8,5 

8,3 

8,7 

7,8 

7,4 

7,1 

7,2 

7,| 

h 

c 


6 

c 

7,0 

7,2 

7,3 

7,4 

7,2 

7,2 

7,2 

V 

V 

8,4 

c 

¥ 

V 

V 

8,0 

C 

V 

8,0 

C 

h° 

V 

U7 i 7<r 

c 

c 

0 

7,9 

c 

7,4 

7,5 

7,8 

C 

G 

c 

C 

7,3 

7,4 

7,9 

7,5 

7,1 

6,9 

6,7 

6,7 

6,8 

7,3 

y 


U8,3 

c 

V 

8,6 

9,0 

8,6 

8,2 

y 

V 

8,4 

C 

8,6 

G 

8,8 

C 

8,6 

0 

c 

c 

V 

c 

c 

6 

6 

c 

c 

C 

9,0 

9,0 

8,7 U8,1 

7,8J 

7,8 

8,5 

8,6 

8,1 

7,8 

7,8 

7,1 

7,2 

6,9 

7,1 

U7,3J 7,1 

6,8 

6,7 

6,9 

6,8 

C 

7,3 

7,5 

7,8 

C 

8,0 U7,9 

7,9 

8,4 

8,3 

8,4 

8,4 

8,2 

8,1 

8,1 

8,3 

8,0 

7,6 

7,5 

7,4 

12 

16 

14 

14 

15 

18 

19 

19 

19 

20 

14 

14 


8,5 8,1 8,4 8,4 8,2 8,1 8,1 8,2 7»9 7»7 7,6 7,4 

12 16 14 14 15 18 19 19 19 20 14 14 
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I onosnh&rendaten 

Messungen der Station Juliusruh/Rugen 
Stiindliche Werte (M3000)F2 
Mai 1957 


Dat./MhiZ 0000 0100 0200 0300 0400 0500 06oo 0700 0800 0900 1000 1100 


1# 

2 # 

5. 

4. 

5 * 

6* 

7 . 

8 . 

9. 

10 , 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16 . 

17 . 

18 . 

19. 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 


2,3 

•f 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 

c 

c 


N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

c 

c 

c 


2,40 2,70 2,75 3,00 
2,85 2,9 6 b 

C 3,05 2,55 R 
R 2,2 2,6 2,65 
N 2,4 2,45 2,55 

2^8 2 A?5 2,45 N 

+ 

+ 

+ 

C 
C 

c 

Y 5 

c 

¥ 

1:1 
v 

c 
c 

2,3 

¥ 

2,6 


V 5 


V 


V 5 


R 3,0 
3,0 3,3 
2,6 N 


Y 5 Y 


V 5 Y 5 

R R 


¥ 


3,15 3,0 

¥ 


i 

R 


Y 5 Y 

¥ 5 ¥ 

3,1 H 


N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 

C 

c 


V s 

¥ 5 

c 

2,45 

2,3 


C 

¥ 

2,35 C 
F 


C 

2,2 

2 6 55 

2,55 


F C 
2,25 2,4 

Y 5 ¥ 

0 C 

¥ 5 ¥ 


¥ 5 


C 
C 

2,5 2,5 


2,4 2,6 2,4 2,4 


R 

N 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 

C 

c 


2,35 3,45 C 
N R 3,05 
+ + + 

+ + + 

+ + + 


+ 

+ 

C 

c 

c 


+ 

+ 

c 

c 

c 


♦ 

+ 

c 

c 

c 


¥ 


2,35 2,4 
C C 
2,45U2,8 
2,35 2,35 

C 2,45 
2,45 2,4 

Y ¥ 

c c 

%i 8:S> 

2,55 2,6 

C 2,45 


2 6 45 ¥ 
2,45 2,65 
2,45 2,75 

2,35 2,4 
2,6 C 
2,55 2,5 
C 2,45 
C 6 

2,65 2,5 
2,55 2,55 

¥ 5 Y 5 


C 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


c 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


2,8 

2,5 


2,35 2,3 
2,35 2,4 

¥ ¥ 5 

2,45 2,4 

¥ 5 ¥ 5 

1* 25 2$ 

¥ 5 2 6 5 
2,75 2,6 


C 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

A 


c 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

c 

c 

2,35 

c 

c 

c 

A 


2,55U2,65 

2,55 2,4 
C C 

¥ ¥ 5 

c c 

2,25 2,2 
2,45 2,5 

¥ § 

2,6 2,45 


2,65 

2,45 2,4 2,55 2,35 2,2 


Median 2,4 2,5 2,45 ~ 

Anaahl 12 14 14 9 

Mean 2,45 2,55 2,45 - 
12 14 14 9 


- 2,55 2,6 

11 15 14 


2,6 2,45 2,45 
14 12 13 


11 10 


- 2,65 2,7 2,65 2,55 2,5 

11 15 14 14 12 13 


11 10 
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lonospharendafren 

Messungen der Station Julinsruh/Riigen 
Stiindliche Werte (M3000)F2 
Mai 1957 

Dat./MEZ 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 22°° 2 ?°° 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2,6 

2,65 

2,75 

N 

N 

2,75 2 

2,85 

2,9 ; 

N 

N 

T 

2,95 

N 

N 

3,1 

2,7 

2,9 

N 

N 

3,0 

2,85 

3,0 

2,45 

3,05 

3,15 

3,25 

3,05 

2,45 

C 

3,1 

3,15 

2,95 

2,45 

3,0 

3,05 

2,95 

R 

2,55 

2,7 

3,15 

3,1 

3,05 

N 

2,8 

2,7 2,75 

2,7 R 

3,0 N 
2,95 H 
3,05 R 

R 

R 

N 

N 

R 

6. 

7- 

8. 

9« 

10* 

C 

+ 

+ 

+ 

+ 

2,55 J 
+ 

+ 

+ 

+ 

2,65 

+ 

+ 

+ 

+ 

2,8 
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+ 

+ 

+ 

3,05 

+ 

+ 

+ 

+ 

N 

+ 

+ 

+ 

+ 

3,05 

+ 

+ 

+ 

+ 

3,25 

+ 

+ 

+ 

+ 

3,25 

+ 

+ 

+ 

+ 

R 

+ 

+ 

+ 

+ 

R 

+ 

+ 

+ 

+ 

R 

+ 

+ 

+ 

+ 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

+ 

+ 

C 

c 

2,45 

+ 

+ 

C 

C 

2,5 
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+ 

0 

0 

2,5 

+ 

+ 

0 

C 

2,5 

+ 

+ 

c 

c 

N 

+ 

+ 

G 

C 

2,65 

+ 

+ 

c 

G 

2,6 

+ 

+ 

C 

C 

2,6 

+ 

N 

C 

C 

2,75 

+ 

N 

C 

C 

2,4 

+ 
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C 

0 

2,6 

+ 

N 

c 

0 

2,55 

16. 

17. 

18. 

c 

0 

N 

0 

C 

2,35 

A 

C 

c 

2,4 

A 

G 

0 

R 

A 

0 

0 

2,45 

A 

G 

2.4 

2.5 

A 

C 

2.5 

2.6 

A 

C 

2,6 

£ i 65 

C 

2,65 

2,65 

2,55 

C 

C 

2,6 

2,35 

C 

2,3 

R 

2,25 

c 

c 

2,25 

2,2 

19. 

20. 

A 

R 

A 

R 

ii 

R 

R 

2,5 

2,55 

2,85 

2,85 

2,8 

2,55 

2,35 

2,3 

21 0 

22. 

23. 

2,35 

C 

2,4 

2^35 

245 

2,4 

0 

2,35 

n 

2,35 

0 

> 2,5 

0 

2,35 

0 

2,55 

0 

2,55 

2,45 

2,45 

0 

2,55 

2,5 

V 5 

2,7 

2,6 

2,6 

C 

2,65 

2,7 

2,65 

0 

2.5 

2.6 
2,55 

C 

2,2 

2,5 

V 

2,3 

2,45 

2,3 

C 

24. 

25. 

0 

c 

c 

c 

\j 

c 

\J 

G 

0 

2,65 

> 2,5 

2,45 

C 

G 

c 

C 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

2,2 

2,45 

0 

c 

2,2 

2,25 
. 2,45 
0 

0 

2,25 

2,15 2,45 2,3 
2,45 2,5 2,55 

2,6 2,65 C 
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2,5 2,6 2,6 

2,4 
i 2,6 
G 
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C 

G 
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0 
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c 

c 
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C 

G 

G 
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— 
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2,65 2,7 
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10 
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11 

13 
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12 
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Messungen der Station Neustrelitz 


Mitteilungen ilber S.E.A f 
Messungen des Met.Obs.Kuhlungsbora 

Mai 1957 


Tag 


S.I.D. 
Neustrelitz 
2614 kHz 


S. 


Neustrelitz 
20,2 kHz 


E. A. 

Kiihlungsbom 


14 kHz 


27 kHz 


1. 

5. 

7. 

8 . 

10 . 

11 . 

12 , 


13 . 


14.37 
1 30 

ab 10.30 
hohe Dampfg. 


07.03 
1 15 


07.41 
1 50 


08,22 
1 40 


U 06.50 
1 11 

07.56 
1 36 

14.36 
1 21 

10.22 

X sc 


16.54 
0 12 

07.01 
1 19 

09.20 
1 40 


07.36 

1 48 

12.02 

2 44 

12.52 
1 32 

06.04 
0 15 


10.30 

0 12 


12.33 

3 xx 
S 


07.54 
0 30 


10.25 
1 30 


07.01 

0 20 


12.34 
2 30 

07.38 
0 20 

12.02 

0 40 


♦ 

+ 


07.54 

1 30 

14.35 
0 15 

10.25 

2 30 

10.30 

0 10 


07,01 
1 20 


12.34 
1 30 

07.38 
0 20 

12.02 

1 40 


08.25 

0 15 


11.30 

0 xx 

12.35 

1 15 

13.10 
1 xx 


40 kHz 


07.54 
1 30 

14.35 
0 15 

10.25 
2 30 

10.30 
0 10 


07,01 
0 20 


12.34 
1 30 

07*38 
0 20 

12.02 

2 40 




12.35 
2 15 

13.10 

0 xx 
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S.I.D. 

# 

• 

CO 



Tag 

Neustrelitz 

Neustrelitz 

Kuhlung shorn 


2614 kHz 

20,2 kHz 

14 kHz 

27 kHz 

40 kHz 

13. 

- 

15.03 

2 7 






M. 

15.16 

15.16 

15.16 




0 35 

1 35 

0 35 

14. 

s 

08.42 

+ 

08.42 

08.42 



1 30 


0 10 

0 10 


s 

10.45 

— 

10.46 

10.46 



1 15 


0 15 

0 15 


s 

14.18 


14.20 

14.20 



1 XX 


0 5 

0 5 


s 

14.33 

14.34 

14.34 

14.34 



2 27 

0 20 

0 20 

1 20 


s 

18.39 

1 XX 




15. 

U 07.50 

- 




1 20 

12.41 

12.35 

+ 

+ 

+ 



2 xx 

1 34 





- 

14.06 

2 24 

+ 

+ 

+ 


- 

15.32 

1 46 




16. 

hohe 

12.44 

— 

12.46 

12.46 

D&npfg. 

3 34 


1 40 

2 40 

18. 

08.10 

08. 09 

08.11 

08.11 

08.11 

2 xx 

2 21 

0 20 

2 20 

3 20 


u 15.51 

' 





1 40 





20. 

12.38 

1 40 

— 





13.49 

2 60 

C 

— 


+ 

21. 

09.30 

09.33 





0 15 

1 9 






12.15 

— 

12.16 

+ 



X XX 


1 30 


24. 

- 

13.46 

X XX 





16.08 

16.09 

16.09 

16.09 

16.09 


2 30 

1 XX 

0 30 

1 30 

2 30 

25. 

14.42 

14.42 

14.41 

14.41 

14.41 

2 25 

1 27 

0 40 

0 40 

2 40 


15.45 


15.45 

15.45 

15.45 


2 40 


0 25 

0 25 

1 25 
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S o I © D ® 

s. 

E* A o 



Tag 

Neustrelitz 

Neustrelitz 

1 Kuhlungsborn 


2614 kHz 

20,2 kHz 

14 kHz 

I 27 kHz 

; | 40 kHz 

27. 

13.22 

2 xx 

C 

12o30 o » 

1 

,.12.45 s 
A 

teller 

nstieg 

28. 

08.30 

0 15 

u 08.33 

0 15 




29. 



06.59 

0 10 

06.59 

0 10 

06.59 

0 10 



10.19 

0 8 





12.39 

1 20 

- 





13.28 

1 40 

- 






11*14.08 

0 13 




30. 



12.50 

0. 15 

12.50 

0 15 

12.50 

0 15 


14.00 

1 XX 

14.00 

1 19 

14.01 

0 20 

14.01 

0 20 

14.01 

1 20 


16.18 

1 20 

16.19 

1 11 

16.22 

0 10 

16.22 

0 10 

16.22 

0 10 


17.06 

2 20 

17.05 

0 7 

17.10 

0 10 

17.10 

0 10 

17.10 

0 10 

31 . 


08.35 

1 22 





09.10 

2 xx 

09.11 

3 xx 

09.12 

0 20 

09,12 

1 20 

09.12 

1 20 



13.03 

1 XX 

13.06 

0 20 

13.06 

1 20 

13.06 

1 20 



15.15 

1 33 





16.00 

2 60 

15.57 

2 xx 

15.56 

1 40 

15.56 

0 40 

15.56 

2 40 


“ 


19.45 

0 20 

19.45 

0 20 

19.45 

0 20 
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Erdmormetische Aktlvitatazahlen u nd Kennziffern 

Messungen des Adolf-Schmidt-Observatoriums 
fur Erdmagnetisraus Niemegk 

Mai 1957 


Tag 

XL 

F 

1. 

0 

0,5 

2. 

0 

0,5 

5. 

i 

0,5 

4 . 

0 

0,5 

5. 

0 

0,5 

6. 

1 

0,5 

7. 

0 

0,5 

8. 

1 

0,5 

9. 

0 

0,5 

10. 

1 

0,5 

11. 

1 

0,5 

12. 

0 

0,5 

15. 

0 

0.5 

14. 

0 

o»5 

15. 

0 

0,5 

16. 

0 

0,5 

17. 

0 

2*5 

18. 

0 

0,5 

19. 

0 

0,5 

20. 

0 

0,5 

21. 

1 

0,5 

22. 

0 

0,5 

25. 

0 

0,5 

24. 

0 

0 

25. 

0 

0,5 

26. 

1 

0,5 

27. 

0 

0,5 

28. 

0 

0,5 

29. 

0 

0,5 

50. 

1 

0,5 

51. 

0 

0,5 


h 2 k i S 


12 

19 

3432 

2311 

9 

18 

2222 

3223 

11 

19 

2212 

2334 

8 

15 

1111 

3332 

9 

16 

3111 

3313 

15 

23 

3234 

4223 

10 

19 

3322 

2331 

11 

18 

1112 

3334 

16 

24 

3343 

3332 

12 

20 

2222 

3234 

10 

18 

3221 

2224 

6 

14 

2212 

2212 

10 

19 

3212 

2333 

5 

12 

1211 

2221 

5 

10 

1001 

2123 

3 

5 

0000 

1031 

6 

12 

1111 

1322 

7 

15 

2112 

2232 

14 

21 

2122 

4433 

16 

24 

3535 

3432 

14 

25 

5524 

3332 

7 

14 

1522 

2310 

8 

15 

2121 

3231 

4 

9 

1112 

2110 

12 

21 

2225 

3324 

22 

29 

4344 

3434 

8 

17 

2223 

3212 

6 

14 

2112 

2312 

. 4 

10 

1111 

1311 

20 

25 

2135 

4433 

8 

15 

3312 

1122 
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Zwei'be e.-rd ma gne tl s ohe Kexxnziffex'a K-. 

Me ssungen de s Adolf -S cdunidt^Observatoriums 
fur Erdm.agneti.3mus Niemegk 

M a i 1 9 5> 7 


Tag 

0-5 

5-6 

6-9 

9-12 

12-13 

15-18 

18-21 

21=0 

1. 

1012. 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2001 

3. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1002 

2211 

4. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

1001 

1001 

5. 

1011 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

6 . 

1002 

1001 

1001 

1002 

1002 

1001 

1001 

1001 

7. 

1001 ■ 

1002 

1001 

1001 

1001 

2012 

1001 

1001 

S « 

K.)01 

1001 

1001 

2001 

2001 

1002 

1001 

2211- 

9* 

1001 

2002 

1002 

2002 

2002 

1001 

1001 

1001 

10. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1 009 

1211 

11. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1101 

12. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

13. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1101 

1001 

1001 

14. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

15. 

1001 

1000 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

16. 

1000 

1000 

1000 

1000 

1001 

1000 

1001 

1001 

17 . 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1101 

1001 

1001 

18. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

19. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1012 

2012 

1002 

20. 

1001 

1002 

1001 

1012 

1012 

1012 

2111 

1001 

21. 

2001 

1002 

1001 

2012 

1002 

1001 

1001 

1001 

22. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

23. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2001 

1001 

1001 

24. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

25. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1002 

1001 

2101 

26. 

2101 

1002 

1002 

2012 

1002 

1012 

1002 

1002 

27. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

28. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

2001 

29. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

30. 

2001 

1001 

2012 

2012 

1012 

2012 

1012 

1002 

31. 

1001 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 
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Feldstarkemessupgen (/aV/m ) der Sender WWV 
Messungen der Station Neustrelitz 

Mai 1957 


DatJ 


;IHz 


00 02 04 06 08 10 


12 14 16 18 20 22 


E 


2k 


R 


2 . 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


- x ~ - 

5,0 10 12 < - 

28 24 27 9,0 7,0 

48 52 9,2 - x 


x 

7,5 < 


< 

<1,2 x 18 
< < " < 


x 
2,5 
7,9 
12 
0,6 


18 


121 


3. 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


x - - - 

50 19 20 - - 

70 40 53 24 12 

100 90 17 - 1,6 


- - - - - 5,0 

< x x 5,6 2,6 10 

<.4,8 5,5 6,5 2,0 < 


x 
5,8 
15 
23 
1,6 


19 


125 


4. 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


“ X X * “ 

8,8 40 8,5 - - - 

26 48 19 4,7 < - 

12 7,6 x - 4,8 5,4 


1,8 


- - - - 5,8 

- < 5,0 5,8 11 

< < 2,8 2,0 < 


x 
4,8 
8,5 
4,7 
0,6 


15 


106 


6 . 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


16 19 3,5 - 

24 39 16 14 

11 13 6,0 - 

< " ~ ” 


< 

< 


- - - ^ 4,4 

1,5 < 4,3 2,8 < 


20 


x 
3,2 
7,8 
4,5 
0,7 


23 


142 


7. 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


14 48 7,0 — 

47 55 48 ^ 

28 34 20 x 


< 

x - 

— ^ 


2,6 3,6 5,2 3,2 2,6 3,4 
7,5 8,5 8,3 7,0 < < 


x 
5,8 
13 
10 
2,6 


19 


136 


9. 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


15 21 8,0 - 

21 50 28 4,9 

32 26 x x 

< < - - 


- 5,6 


x x 

— <. 


X 

<. 


XXX 

- 21 7,0 


x 

3.7 

8.7 
16 

2,3 


24 


162 


mm 

X 

- 

3,5 

<; 

8,9 

26 

7,3 

12 

1,6 

" 

X 


10 . 


2,5 

5 

10 

15 

20 

25 


9,5 25 7,0 - - 

24 47 36 < - 

x 36 11 - < - 

<<-“*• 


20 


195 


- - < < x 

< < 1,8 1,8 3,0 


x - 
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DatlMHz 

00 

02 

04 

06 08 

10 

11. 2,5 

CP 

X 




i 5 

16 

43 

10 


m 

10 

20 

95 

75 

48 0,8 


15 

34 

X 

52 

X 

_ . 

20 

<* 

— 




25 


- 

- 


- 

13. 2,5 

— 

X 

«u 

mm 

«*» 

5 

14 

33 

8,3 

mm 



10 

26 

50 

33 

16 1,3 

CD 

15 

38 

44 

34 

X 

X 

20 

<. 




» f 

25 

- 

- 

- 




14. 2,5 ~ 

5 16 
10 41 

15 28 

20 ~ 
25 ~ 

15. 2^5 ~ 

5 28 


38 7.5 - 

48 85 14 

60 56 - 


12 14 16 18 20 22 E I^Kl R 


x 

- - - - - ~ 5,8 

* 7,0 20 18 211 

- x 6,0 5,2 7,4 15 13 
^ 4,3 5,0 3,3 x; 4,5 1,4 


- - - I I 4,6 

< 11 19 202 

- x ^ ^ 9,2 14 

14 5,3 3,8 ^ 2,6 


- - - x 

- - - 5,1 

- ^ 16 12 214 

< x 15 16 

0 - ^ 1.1 


^ 9,0 4,0 


10 

50 

85 

83 

15 

60 

76 

42 

20 

13 

8,0 


25 

— 

- 


2,5 


«= 


5 

X 

48 

5,* 

10 

43 

65 

96 

15 

36 

14 

11 

20 

6,3 

X 


25 


- 


2,5 

_» 

X 


5 

22 

35 


10 

48 

80 

15 

44 

66 

32 

20 

8,3 

10 


25 


- 


2,5 

— 

mm 


5 

10 

4 ii 

25 

90 

9 4l 

15 

28 

18 

20 

20 

7,8 

c 


25 



— 

2,5 


— 


5 

8,0 

12 

X 

10 

65 

65 

43 

15 

X 

X 

X 

20 

-c 

— 


25 


— 

0 


“* “ - - f - 5,9 

- - - - 4,1 21 10 210 

< 5,4 6,4 3,0 12 19 

^ ^1,3 ^ 1,5 2,1 


3,4 5,4 


------ 5,4 

— — — — — 5,0 18 

x - - - 6,0 12 8,0 

< 1,8 ^ 1,8 7,5 1,6 


5 185 


^ - 

,4 x 


X X 


- - - - 5,4 

- - - 5,0 17 12 179 

xxx 9,6 27 

< 6,3 8,5 7,5 3,4 


- - - - - 2,8 17 15 186 

x - - ^ x 32 12 

^ 1,3 2,0 3,5 ^ 5,0 1,6 


x x 

< < 


X X 

C X 


- - 1,8 

- < 15 24 ;179 

x 7,4 1,9 

< < x 
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Dat, 

MHz 

00 

02 04 06 

08 

10 

12 

14 16 

18 20 22 

I 

2k 

R 

21. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

5,0 

22 

54 

14 7,0 - - 

46 35 -10 4,7 
28 50 - 2,8 

X 

<; 

X X 

2,0 4,5 

x x 30 
c 5,8 4,5 

X 

2,2 

9,8 

21 

1,4 

23 

195 
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Erlauterun gen zu d en Beobachtungsergebnissen des Heinri ch-Hert z— 
Institut es der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

(s® Januar -Heft 1957) 

Epgarzunge n und Inderungen 
1® Ife dlofr equenzstrahlung der Sonne 
1 ® 3 Mess ungen bei 10 cm Wellenlange 

Fur diese Messungen wird ein 4 m-Parabolspiegel und eine Empfangs- 
an] age na/-h dem Modulationsverfahren benutzt. Die Halbwertbreite 
der Antenne betragt ca. 1,8°. Die Eichung erfolgt mit einem Dioden- 

generator,, 

Registrierung und Auswertung erfolgen wie bei der 20 cm~Anlage. 

5. Kurawell en Felds tarkemessungen 

Die graph! sche Darstellung der Feldstarkemessungen der WWV-Standard- 
•sender erfahrt in Anbetracht der tabellarischen Wiedergabe dieser 
Werte zu Gunsten der Aufnahme anderer ionospharischer Daten eine 
Einsthrankunge Es werden ab April 1957 but noch die Horbarkeit der 
W- und WvTVH -Sender, die von WS TV selbst ausgestrahlte Beurteilung 
der Ausbreitungsverhaltnisse und die erdmagnetischen Kennziffem des 
Adolf Schmidt Observatoriums, Niemegk, nach der Bartelsskala darge- 
stellt® 


8 a Grenzfrequen zen bei Senkrechtlotung 

Die Messungen der Grenzfrequenzen erfolgen 
ruh/Rugen mit einer Echolotungsanlage eigener 
ter Inzidenzc 


Die Kenndaten der Anlage sind: 

Fre qu enzb e r e i ch ; 

Durchdrehzeit: 

Sendeleistung: 

Impulsdauer; 

Impulsfolge: 


auf der Station Julius- 
Bauart bei senkrech- 


0,5.. .20 MHz 
20 s 


10 kW 
75 /is 
50 s-1 


Mitgeteilt werden die stiindlichen Werte foE, foEs, foFI, foF2 
( M3000) F 2 und die Mona t s-Me dl anwe r t e dieser GroBen. 


9a G raph! sche Monatsubersicht 

Die Darstellung der Tage smi tt e lwer t e der WWV-Standardsender auf 
vier Frequenzan w±i 4 d durch die Angabe P(WWV) ersetzt. Diese Kern- 
ziffer gibt an, wie oft die Sender WWV auf sechs verschiedenen 
Frequenzen bei stiindlicher Beobachtung gehort worden sind. 

Ale Index fur den Storungszustand der Ionosphare werden die Ab- 
weiehungan der Mittagsmittelwerte fMF2 (11.00.. .15.00 MEZ) und 
der Naohttiefstwerte fNF2 der F2~Gren z fre que nz vom jeweiligen Mo- 
natsmittelwerte dargestellt, der am Rand angegeben wird. 
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10. Symbo l e und ihre Bedeutung 

Sclaute ru de Symbol a (stehen e i a z e 1 n Oder h 1 a t e r einem 
numer i sehen WerE) 

A Ausfall oder Beeinflussung wegen einer niedrigeren dtinnen 
Schicbt (z.B. Bs) 

B Ausfall oder Beeinflussuug wegen Absorption in der Nahe yon f-min 

C Ausfall oder Beeinflussuug aus einem beliebigen, nicht ionosphd- 
rischem Grunde 

D Ausfall oder Beeinflussung, well Grenzfrequenz den Senderbe- 
reich iibersteigt 

E Ausfall oder Beeinflussung, well Grenzfrequenz unterhalb des 
Senderbereiches liegt 

P Ausfall oder Beeinflussung durch Streuecho 

G Ausfall oder Beeinflussung durch. zu geringe Ionisationsdichte 
der Schioht 

H Ausfall oder Beeinflussung wegen Schichtung innerhalb der Schioht 

J Ordentliche Komponente von der auBerordentlichen Komponente ab- 

geleitet 

L Ausfall oder Beeinflussung, well die MeBspur zwischen den Schich* 
ten keine eindeutige Spitze aufweist 

N Messung kann nicht genau interpretiert werden (z.B. infolgo 
Schrfigechos) 

0 Messung beruht auf der ordentlichen Komponente 

R Ausfall Oder Beeinflussung durch Absorption in der Nahe der 
Grenzfrequenz 

S Ausfall oder Beeinflussung durch atmospharische oder fremde 
Storungen 

T Wert aus einer Polge von Beobachtungen bestimmt, da Einzelbe- 
obaohtung zweifelhaft 

V Beeinflussung durch Aufspaltung in der N&he der Grenzfrequenz 
W Soheinbare Hohe tibersteigt den Bereich des Senders 
X Messung beruht auf der auBerordentlichen Komponente 

1 Intermittierende MeBspur 

Z Dritte Komponente sichtbar 
* keine Messung 

« 

Oharakterisierende Symbols (stehen v o r einem numerischen Wert) 

B grofler als ... 

B kl einer als ... 

I Pehlender Wert wurde durch einen interpolierten Wert ersetzt 
W Unsicherer oder zweifelhafter numerischer Wert 

Polgen in den Tabellen in einer Zeile ein numerischer Wert mit 
einem erlautemden Symbol und ein numerischer Wert mit einem 
charakterisierenden Symbol aufeinander, so wird aus druckteohni- 
sohen Grdnden das erlauternde Symbol weggelassen. 
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Monatstibersicht April 1957 

Der Verlauf der Radiof re quenzs trahlung der Sonne liegt bei 20 cm 
Wellenlange hdher als im Vormonat. Er bat genau wie die Sonnen- 
fleckenrelativzahlen ein ausgepragtes Maximum in den Tagen vom 
20. bis 28, April. Die 3 cm-Strahlung ist dagegen von gleieher 
Intensitat wie im Vormonat und zeigt auoh keine wesentlichen Va- 
riationen. 

Die jahreszeitlich bedingte Erhohung der Darapfung und Ernie dri— 
gung der Tagesfrequenzen der F2-3chieht machen sich im April in 
einer deutlichen Verringerung der transatlantischen Obertragungs- 
Frequenzbereiche bemerkbar. Die KW-Ausbreitung war besonders stark 
gestdrt am 10. und 17. bis 19. April, jeweils vex-bunden mit erd- 
magnetischen Storungen. Die Mittagsfrequenzen der P2-3chicht 
schwankten wahrend des ganzen Monats erheblich. Die Absorptions- 
messungen auf 3,86 MHz waren vox' allem in der* zweiten Monatshalf- 
te durch die sporadische E-Sehicht behindert, sowie durch die An- 
naherung der Grenzfrequenz der normalen E-Schicht an die MeBfre- 
quenz beeinfluBt. 

Die UKW-Ausbx*eitungsbedingungen waren im April unguns tig. Nur an 
einzelnen Tagen, am 4. bis 6., 10. und 16. und z« T # am Ende des 
Monats wurden etv/as hohere Felds tarkewerte beobachtet, sonst wur- 
den bei den grofleren Entfernungen oft nur die Empfindlichkeits- 
grenzen der Apparaturen erreicht. 
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Radiof requeixz s trahl uiag der Sonne 
Messungen der Station Berlin-A&l ershof 
Tagliehe Daten Monat April 1957 
Frequenzs 1500 MHz 
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129 

127 
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— 
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25. 

** 

--- 
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•*- 
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140 
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27. 
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c_> 



•» 
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Badiofrequenzstrahlung der .Sonne 
Messungen der Station Berlin-Adlershof 
Tagliche Daten Monat April 1957 
Frequenzs 9400 MHz 


Tag 
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Strahlung — 2 — • 

. 10- 22 



Tages- Bemerkungen 






Hz 
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10 

11 

12 

13 

14 
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16 

17 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


i. 



_ 



295 

300 

292 

283 

287 


290 

2. 

275 

280 

275 

280 

278 

285 

280 

273 

275 

- 

- 

278 

3. 

260 

255 


278 

263 

263 

260 

255 

250 

245 

- 

258 

4. 

278 

278 

280 

278 

273 

265 

270 

273 

273 

265 

- 

273 

5. 

- 

265 

270 

275 

265 

268 

260 

273 

263 

263 

- 

265 

6. 


260 

260 

250 

263 

263 





— 

260 

7. 

- 


268 

270 

265 

250 

250 

- 


- 

- 

260 

8. 

283 

285 

278 

278 

283 

290 

288 

283 

283 

280 

— 

283 

9. 

285 

283 

280 

280 

283 

290 

mm 

- 

283 

283 

278 

283 

10. 

278 

270 

270 

273 

273 

270 

270 

275 

270 



273 

11. 

270 

260 

260 

257 

253 

250 

253’ 

263 

265 

265 


260 

12. 

270 

270 

265 

263 

265 

270 

270 

267 

263 

263 

260 

265 

13. 

— 

- 

263 

260 

260 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

260 

14. 

— 

- 

— 

- 

263 

270 

273 

258 

258 

— 

- 

265 

15. 

283 
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293 

275 

273 

265 

270 

278 

273 

- 

mm 

277 

16. 

275 

273 
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275 


288 

275 

270 

268 

278 

278 

275 

17. 

288 

285 

288 

— 

288 

293 

298 

290 

280 

275 

— 

287 

18. 

293 

283 

283 

285 

275 

263 

283 

288 

288 

290 

— 

285 

19. 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

280 

20. 

— 

ro 

o 

CO 

O' 

CVJ 

285 

285 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

21. 

mm 

— 





_ 

_ 


_ 

_ 

— 


22. 

— 

— 

— 

_ 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

270 

23. 

— 

265 

273 

270 

273 

275 

273 

273 

270 

270 

268 

24. 

285 

288 

288 

285 

283 

270 

273 

280 

288 

283 

278 

283 

25. 

268 

270 

273 

273 

273 

273 

270 

268 

268 

270 

— 

270 

26. 

278 

280 

280 

283 

283 

278 

285 

280 

280 

273 

280 

280 

27. 

— 

278 

288 

295 

288 

283 

— 

- 

— 

- 

— 

285 

28. 

268 

265 

265 

270 

- 


— 

— 

- 

— 

— 

268 

29. 

270 

273 

270 

275 

270 

273 

273 

268 

263 

263 

- 

270 

30. 

260 

260 

255 

253 

250 

250 

253 

258 

260 

260 

258 

257 
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Radiofr- equenzstrahlung der Sonne 
Messungen der Station Berlin~Adlershof 
Strahlungsausbriiche Monat April 1957 
Frequenz: 1500 MHz 


Tag 

Beginn Dauer 

GMT min, sec. 

Zeit des 
Maximums 

GMT 

Type 

w . -icr 22 

Hz nr 

GroBe bezo- 

gen auf den Bemerk. 

Stundenmit- 

telwert 

2. 

10.35,5 

2 - 

10.36 

SD 

129 

1,13 


12.23 

- 40 

12,23 

SD 

120 

1,05 

3. 

8.29 

38 - 

8.44 

CD 

383 

3,51 

5. 

14.10 

10 - 

14,11 

CD 

126 

1,15 

15. 

13.53 

18 - 

13.55 

CD 

162 

1,31 

16. 

10,40 

60 - 

10,47 

CD 

770 

6,53 

18. 

13.05 

25 - 

13.06 

CD 

451 

3,84 

20® 

9.53 

2 - 

9.54 , 

I CD 

129 

1,03 


10.30 

10 - 

10.31,5 


180 

1,40 




10.36 . 

r 

142 

1,14 


11.13 

27 - 

11.19,7 

CD 

157 

1,24 

24. 

8.34 

4 „ 

8,35 

SD 

147 

1,14 

25. 

13.13 

3 - 

13.14 

SD 

144 

1,09 

29. 

10®25 

1 - 

10*24 

CD 

194 

1,67 
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Radlofrequenzstrahlung der Sonne 
Messungen der Station Berlin-Adlershof 
StraMungsausbriiche Monat April 1957 
Frequenz: 2900 MHz 


Zeit des n, ^22 ^roBe t>azo- 

Tag Beginn Dauer Maximums Type * •10“ gen auf den Bemerk. 

Hz jsr Stundenmit- 



GMT 

min. sec. 

GMT 



telwert 

2. 

12.23 

- 40 

12.23 

SD 

- 

1,05 

5. 

8.27 

71 - 

8.43 

CD 

- 

5,22 

15. 

15.51 

20 - 

13.54 

CD 

- 

1,63 

16. 

10.39 

109 - 

10.46 

CD 

- 

>5,0 

17. 

10.06 

4 - 

10.07 

CD 


1,06 


10.13 

1 20 

10.13,5 

SD 

— 

1,03 


10.51 

1 - 

10.51,5 

SD 


1,04 


14.56 

1 40 

14.57 

SD 


1,07 

18. 

9.06 

6 40 

9.07 

CD 


1,64 


15.05 

25 - 

13.06 

CD 


>2,40 

20. 

9.03 

2 - 

9.04,5 

SD 

— 

1,06 


9.38 

19 - 

9.54 

CD 

— 

1,09 


10,. 21 

79 - 

11.21 

CD 

— 

1,24 

24. 

8.34 

2 20 

8.35 

SD 

mm 

1,29 

25. 

8.28 

1 40 

8.29 

SD 

mm 

1,07 


13.13 

2 - 

13.14 

SD 

— 

1,03 

26. 

11.12, 

5 2 - 

11.13 

SD 

- 

1,05 
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ifodlofr equenzstrahlung der Sonne 
Messungen der Station Berlin-Adlershof 
Strahlungsausbruche Monat April 1957 
Frequenz: 9400 MHz 


Tag 

Beginn 

GMT 

Dauer 

min. sec. 

Zeit des 
Maxi mums 

GMT 

Type 

W „ -KT 22 

GroBe bezo- 
gen auf den 
Stundenmit- 
telwert 

Hz nr 

2. 

12.25 

- 30 

12.23 

SD 

285 

1,01 

5. 

8.28 

257 - 

8.34 

CD 

632 

2,48 

4. 

9,26 

1 30 

9.25,5 CD 

310 

1,11 


) 4 » 18 

5 - 

14.21 

CD 

332 

1,22 

5. 

14.05 

12 - 

14.11 

SD 

298 

1,09 

15. 

15.51 

30 - 

13.55' 


406 

1,48 




13.58 

s. (TO 

432 

1,58 




14.01 

> \ jU 

453 

1,65 




14.04 


415 

1,52 

16, 

10.58 

128 - 

10.51 

CD 

1262 

4,59 

17. 

9.45 

2 - 

9.44 

SD 

303 

1,05 


10.00 

75 - 

10.071 

1 

348 

1,21 




10.13 

[ CD 

337 

1,17 




10.51. 

( 

350 

1,15 


14.54 

12 - 

14.57 

CD 

320 

1,10 

18. 

15.05 

19 - 

13.06 

CD 

642 

2,27 


15.49 

2 - 

15.49, 

5 SD 

305 

1,06 

20. 

9.05 

4 - 

9.05 

SD 

293 

1,05 


9.51 

6 - 

9.54 

SD 

303 

1,09 


10.30 

17 - 

10,45 

CD 

305 

1,07 


11,00 

60 - 

11.12 ' 

1 

330 

1,16 




11.13 

> CD 

345 

1,21 




11.17 

\ 

337 

1,18 
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Strahlungsausbruch der Sonne 1357 April 76 

gemeeeen vom Heinrich Merit -Jnstiiut der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften Berlin- Adlershof 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusrah/Riigen 
Median-Werte 
April 1957 


MEZ foE foEs foFI foF2 


00 


5,8 

01 



02 



05 



04 



05 



06 

2,2 

5,5 

07 

2,7 

6,6 

08 

3,1 

7,4 

09 

3,4 

9,4 

10 

3,5 

10,05 

11 

3,65 

10,9 

12 

3,6 

10,85 

13 

3,6 

10,8 

14 

3,5 

10,75 

15 

3,4 

10,45 

16 

3,2 

10,3 

17 

2,7 

10,35 

18 

2,2 

9,7 

19 


9,5 

20 


8,2 

21 


7,4 

22 



23 




(M3000)F2 


2,5 


3,0 

2,9 

2,85 

2,8 

2,75 

2,7 

2,65 

2,65 

2,7 

2,75 

2,75 

2,75 

2,85 

2,9 
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Jonaspharendaten 

Mess ungen der Station Juliusruh/ Rugen 
Median - Werte 
April 1957 


06 06 10 12 % 16 IQ 20 22 2k 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Jul.iusruh/Riigen 
Stiindliche Werte foE 
April 1957 


Dat./MEZ 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 


1. 

S 

+ 

+ 


•f 

+ 

1,6 

B 

2,9 

C 

Y 

B 

2. 

S 






1,8 

2,5 U3,0 

3,4 

U3,3 

5. 

S 



+ 



1,7 

2,6 

3,1 

U3»2 U3,5 U3,6 

4. 

S 


+ 

+ 



1,8 

R 

¥ 

3,2 U3»5 

B 

5. 

s 


+ 


+ 

+ 

1,8 U2,7 

C 

3,5 U3,6 

6# 

s 






C 

2,6 

3,0 U3,3 

3,5 

B 

7 . 

8. 

s 

s 


+ 



+ 

B 

+ 

¥ 

R 

B 

B 

B 

¥ U Y 

9* 

s 

+ 


■f* 



1,9 

2,7 

2,9 

3,4 

B 

3,7 

10 . 

s 





+ 

B 

U2,4 

2,8 

3,3 

3,3 

3,5 

11. 

s 

+ 





B 

B 

¥ 

¥ 

¥ 

B 

12. 

s 


+ 

+ 

+ 


B 

U2,7 

3,Y 

15. 

s 





+ 

B 

U2,6 

R 

3,3 

R 

3,9 

14. 

s 

+ 


+ 

+ 


V 

R 

B 

Y 

B 

B 

15. 

s 


+ 


■f 


2,4 

3,2 

B 

3,6 

16. 

+ 

+ 



+ 



1,3 

2,8 

2,1 

B 

3,9 

17. 

s 

+ 




+ 

+ 

3,0 

3,1 

3,5 

4,0 

0 

18. 

s 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2,3 

3,0 

2,6 

3,4 

3,6 

t> 9 0 

19. 

c 

E 

E 

E 

E 

1,9 

2,4 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

c 

20. 

E 

E 

E 

E 

E 

S 

2,2 

2,6 

3,1 

R 

3,9 

4,0 

21. 

E 

E 

E 

E 

E 

1 ,6 

2,3 

2,0 

R 

R 

3,5 

3,9 

22. 

E 

E 

E 

E 

E 

1,8 

2,3 

2,8 

3,3 

C 

3,7 

3,7 

23 . 

E 

E 

E 

E 

E 

S 

2,2 

2,5 

3,2 

¥ 

3,8 

3,8 

24. 

E 

E 

E 

E 

E 

s 

2,5 

3,1 

3,4 

Y 

R 

25. 

E 

E 

E 

E 

C 

c 

2,4 

c 

3,0 

c 

U3,4 

26. 

E 

E 

E 

E 

E 

1,6 

2,6 

¥ 

c 

3,5 

3,9 

4,0 

27. 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

G 

C 

C 

C 

28. 

E 

E 

E 

E 

1,1 

1,5 

2,2 

2,9 

3,2 

3,5 

3,7 

U Y 

29. 

E 

E 

E 

E 

1,5 

1,7 

2,6 

2,7 

3,1 

c 

c 

50. 

E 

E 

E 

E 

1,2 

1,7 

2,3 

2,7 

R 

R 

3,4 

3,5 

51o 













Median 

S 

E 

E 

E 

E 

— 

2,2 

2,7 

3,1 

3,4 

' 3,5 

3,65 

Anzahl 

29 

12 

12 

12 

9 

7 

19 

25 

20 

20 

19 

20 

Mean 

s 

E 

E 

E 

E 


2,1 

2,6 

3,1 

3,1 

3,6 

3,6 

Anzahl 

29 

12 

12 

12 

9 

7 

19 

23 

20 

20 

19 

20 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/Riigen 
Stiindliche Werte foE 
April 1957 


Dat./MEZ 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 


1. 

U3,5 

B B 

B 3,1 

U2,5 

2,0 

S 

s 

s 

s 

s 

2. 

03,6 

B 3,4 

3,4 U3,0 

2,7 

2 0 

C 

s 

s 

s 

3 

3. 

3,8 U3,4 U3,4 

U3,2 3,2 

U3,0 B 

2,7 

2.1 

s 

s 

s 

s 

3 

4. 

C 

U3,4 03.2 
3,3 C 

2,5 Ui,q 

s 

s 

s 

s 

s 

5. 

3,5 

3,4 R 

2,9 02,6 

s 

s 

s 

s 

3 

6. 

3,6 

B 3,5 

3.2 2,9 

3.3 B 

B 3,0 

2,4 

2,4 

s 

s 

s 

s 

3 

7. 

03,6 

B U3,5 

2,6 

1,9 

s 

s 

s 

s 

S 

8, 

¥ 

3,4 3,5 

2,6 

1.9 

1,7 

G 

c 

c 

C 

9. 

03,7 03,7 
B 3,5 

3,4 03,1 

2,6 

2,1 01,6 

S 

s 

s 

S 

10. 

3,6 

3,4 3,1 

2,7 02,2 

1,5 

S 

s 

s 

s 

11. 

3,7 

3,6 3,5 

¥ i 

C C 

C 

C 

s 

3 

3 

s 

s 

12. 

3,7 

¥ °Y 

02,8 

2.1 

s 

S 

s 

s 

o 

13. 

°¥ 

2.8 02.1 

s 

s 

s 

3 

3 

14. 

B B 

B 3,1 
C B 

2,4 

1,9 

s 

s 

s 

s 

S 

15. 

3,6 

3,5 C 

3,0 

2,4 

s 

s 

s 

s 

C 

16. 

B 

C C 

3,5 R 

2,9 

R 

R 

s 

s 

s 

3 

17. 

B 

B B 

3,8 R 

2,6 

1,2 

S 

s 

s 

s 

C 

18. 

R 

3,8 R 

C 3,7 

U3,0 R 

02,7 

2,2 

S 

s 

s 

s 

s 

19. 

C 

3,5 3,2 
3,5 0 

2 i 9 

2,3 

s 

s 

s 

s 

s 

20. 

3,8 

R 3,6 

2,4 

s 

0 

s 

s 

3 

21. 

R 

3,6 C 

R 3,6 

3,5 3,2 

2,9 

2,2 

s 

s 

s 

s 

S 

22. 

R 

3,6 3,4 

¥ 

2,4 

s 

c 

s 

s 

S 

23. 

3,6 

3,7 3,9 
4,1 C 

3,4 3,5 
R 3,3 

2,3 

s 

s 

s 

s 

s 

24. 

3,9 

2,9 

2 3 

s 

s 

s 

s 

3 

25. 

3,8 

3,6 C 

3,6 3,3 

3,0 

2,6 

1,8 

s 

s 

s 

S 

26. 

V 

V ¥ 

¥ 1:1 
3,6 C 

2,9 

2,8 

1,8 

A ■ 

s 

c 

C 

27. 

¥ 

V 

V 

s 

s 

s 

S 

28. 

C 

c c 

c 

s 

3 

s 

29. 

R 

3,7 3,6 
R N 

3,5 3,4 

2,9 

2,6 

V 

s 

3 

s 

s 

30. 

31. 

C 

3,6- 3,3 

2,7 

2,4 

s 

S’ 

s 

S ' 


Median 

3,6 

3,6 

3,5 

3,4 

3,2 

2,7 2,2 

S 

S 

3 

S 

3 

Anzahl 

17 

15 

15 

22 

19 

26 27 

23 

30 

30 

30 

30 

Mean 

3,7 

3,6 

3,5 

3,4 

3,2 

2,7 2,2 

S 

S 

S 

S 

s 

AnzaRl 

17 

15 

15 

22 

19 

26 27 

23 

30 

30 

30 

30 
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lo nospharendaten 

Messungen der Station Julius ruh/Riigen 
Stundliche Werte foEs 
April 1957 


Dat./MEZ 0000 0100 0200 0300 04-00 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 


1o 


4 

4 

4 

4 

4 

3,0 




3,2 


2o 


4 

4 

4 

4 

4 






4,0 

3. 


4 

4 

4 

4 

4- 

1,9 






4. 


4 

4 

4 

4* 

4- 




3,8 

4,0 


5. 


4 

4 

4 . 

4- 

4 





4,0 


6o 


+ 

4 

4 

+ 

4- 







7o 


4 

4 

4 

4- 

4 




3,5 



8 o 


4 

4 

4 

4 * 

4 - 

4 






9, 


4 

4- 

4 

4 - 

4 




3,6 

3,7 


10. 


4 

4- 

4 

4 * 

4- 



3,0 


3,6 

3,7 

11. 


+ 

4 

+ 

4" 

4 




3,5 

3,6 


12. 


4 

4 

4 

4- 

4 




3,6 



15. 


4 

+ 

4* 

4- 

4 







i4. 


4 

4- 

4 

4- 

4 







15. 


4 

4 

4 

4- 

4 







16. 

4 

4 

4 

4 

4* 

4 

4 






17. 


4 

4 

4 

4- 

4 

4 






18. 


4 

4 

4 

4 

4 



3,9 




19. 

C 











c 

20. 








4,5 

4,2 




21. 



1»4 

i.i 

i 9 i 








22 0 



2»4 

2*4 

2,5 





C 



23. 



1.2 









24. 













25. 



1,1 

1,1 

C 

c 


C 

3,6 

c 

C 


26. 

2*5 

h 

¥ 

1,2 

0,9 

1,1 


3,5 

3,7 





27 o 

C 

C 

c 

c 

c 

C 

c 

c 

c 

c 

28. 







3,3 

3,4 

3,6 



8,0 

29. 









4,0 



30. 



1*4 

c 









31. 













Median 



— 

— 

” 

- 

— 

- 

~ 

“ 

- 

- 

Anzahl 

2 

1 

5 

5 

3 

0 

4 

3 

6 

5 

6 

3 

Mean 





- 

«=• 

— 

~ 

- 

— 

- 

— 

Anzahl 

2 

1 

5 

5 

3 

0 

4 

3 

6 

5 

6 

3 
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Ionospharendaten 

Messungen der Station Juliusruh/Rdgen 
Stiindliche Werte foEs 
April 1957 


Dat./MEZ 

ro 

o 

o 

-a 

\>4 

o 

o 

1400 1500 1600 1700 

1800 1900 2000 2100 2200 2300 

1. 

3,7 




2,1 

2. 

3,9 


3,5 


C 

3. 


3,6 3,4 

3,4 


4. 




5. 

3,8 

3,6 

3,8 


2,2 

6. 



3,9 

3,1 

1,8 

7. 




2,3 

8. 



3,8 


2,1 COCO 

9 . 




2,4 2,1 

10. 



3,7 

3,2 

2,5 

11. 



C 

C C 

C 

12. 



5,4 U8,0 



13. 

3,8 




14. 




U5,6 


15. 



C C 

C 

16. 


C 

C 



17. 





0 

18. 






19. 

C 

c 





20 . 


. 21 . 

22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 

50. 

51. 


C 

7,2 C 

5,7 



c 

3,8 3,7 

3,7 2,3 




3,4 

C 

c c 

C 3,6 

3,6 

C 

c c 

C C 

6 c c 

5.6 

4,7 


3,4 

0 

4,0 4,5 

3,7 

4,3 2,2 


C C 


Median ------------ 

Anzahl 538572942000 


Mean ------------ 

Anzahl 538372942000 
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I ono s phar-endat e n 

Messungen der Station Juliusi'uh/ Riigen 
Stundliohe Werte foFI 
April 1957 


Dato/MEZ 0000 0100 0200 0300 0400 0.500 0600 0?00 0800 0900 1000 1100 


lo 
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Mdgel~Delliiraer~Effekt 9 (S.I.D.) 
Sonnene rup t i ons e'f f eki; e (gf.^.A.) 

Messungen der Station Neustrelitz 

Mitteilungen uber S.E.A. 

Messungen des Met.Obs.Kfihlungsborn 

April 1957 



S.I.D, 

S 

• E# A# 



Tag 

Neustrelitz 

Neustrelitz 

Kiihlungsborn 



2614 kHz 

20,2 kHz 

14 kHz 

27 kHz | 

40 kHz 

1. 

06.27 

1 15 

06.25 

3 56 

06.24 

1 25 

06.24 

1 25 

- 


07.50 

2 50 

07.29 

3 35 

07.27 

0 20 

07.27 

0 20 

07.27 

0 . 20 

3. 

X 

08.30 

2 57 

08.30 

0 10 

08.30 

0 10 

OO 


X 

09.43 

1 25 




4. 

09.21 

2 60 

09.24 

2 27 

09.24 

0 35 

09.24 

0 35 

09.24 

1 35 

5. 

14.05 

a.D. 

14.09 

3 42 

mm 

14.08 

2 40 

14.08 

2 40 

7* 

15.04 

5 50 

X 

15.00 

2 40 

15.00 

3 40 

15.00 

2 40 

8 . 

06.21 

2 65 

06.17 

3 48 

06.19 

1 XX 

06.19 

2 xx 

06.19 

0 xx 


09.25 

1 50 

- 




9. 

11*05 

0 20 






- 

11.57 

2 14 





14.24 

1 30 

X 

- 

14.18 

0 20 

14.18 

0 20 

11 . 

- 

17.30 

3 84 




12 . 

13.25 

1 60 

- 

- 

13.22 

0 10 

— 

14. 

11.20 

1 50 

- 





13.54 

2 60 

— 






17.12 

2 30 


17.11 

0 20 
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S.I.D. 





Tag 

NeiiBt.re.litz 

Neustrelitz 

Kuhlungsborn 



2614 kHz 

20,2 kHz 

14 kHz 

27 kHz 

40 kHz 

15. 

07.17 

5 xx 






15.54 

2 90 

13.52 

3 50 

13.52 

0 35 

13.52 

2 35 

13.52 

3 35 

16. 

11.00 
a. D« 

10.40 

3 50 

•=> 

10,42 

1 XX 

10,42 

2 xx 

17. 

07.55 

1 60 

*" 





10*02 

1 XX 

10,03 

2 57 

10.03 

0 20 

10.03 

0 20 

10,03 

1 20 


14,58 

5 40 

14.57 

2 72 


- 

14,59 

1 20 

18 „ 

09.09 

2 50 

09.07 

2 23 

*= 

09.07 

1 15 

09.07 

1 15 


10.29 

2 40 

10.30 

1 30 





12.00 

a»D. 

12,29 

1 23 

— 

X 

12.26 

0 15 


— 

13.05 

3 37 

— 

13.05 

2 25 

13.05 

2 25 

19. 

— 

10.25 

2 35 





12.30 
a. 0* 





20* 

X 

11.06 

3 54 

11.08 

1 50 

11.08 

2 50 

11.08 

2 50 

21. 

12.10 

1 40 

<- 




22. 

10,00 

a.D. 






13.45 

2 30 

13.42 

1 13 

13.41 

0 15 * 

13.41 

0 15 

13.41 

0 15 


14,27 

2 40 

14,24 

1 27 

— 

14,26 

1 15 

14.26 

1 15 



17.26 

1 22 

— 

17.26 

0 15 

17.26 

0 15 

25. 

08.45 

2 60 

08.45 

0 15 




25. 

08. 27 

1 40 

- 





13.12 

2 40 

13.13 

2 44 

c=> 

13.15 

0 30 

13.15 

1 30 
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02 


Erdm&gnetiache Aktivitatagahlen und Kennziffem 
Messungen dea Adol f-S chmi dt-Obs e rvat ori urns 
fiir Srdmagne ti smua Hiemegk 

April 1957 


Tag 

n 

p 

a K 



*i 

1. 

1 

0.5 

14 

25 

3332 

3333 

2. 

1 

0.5 

14 

22 

4222 

2244 

5. 

1 

0.5 

14 

22 

3222 

2344 

4. 

1 

0.5 

12 

20 

3312 

3233 

5. 

1 

0.5 

27 

30 

4334 

4525 

6. 

1 

0.5 

15 

20 

5433 

2210 

7. 

0 

0 

2 

4 

0011 

Old 

8. 

1 

0.5 

12 

20 

2122 

3334 

9. 

1 

0.5 

16 

23 

2232 

4244 

10. 

1 

1 

29 

31 

5543 

3542 

11. 

1 

0.5 

12 

19 

3113 

4223 

12. 

1 

0.5 

14 

2 1 

2231 

3442 

15. 

0 

0.5 

8 

16 

3222 

2212 

14. 

0 

0.5 

2 

5 

0000 

0212 

15. 

1 

0.5 

14 

19 

1113 

3235 

16. 

1 

1 

21 

27 

4325 

3334 

17. 

1 

1.5 

42 

34 

3334 

5457 

18. 

1 

1 

50 

31 

6333 

3544 

19. 

1 

0.5 

36 

35 

5553 

4445 

20. 

0 

0.5 

9 

18 

3322 

2222 

21. 

1 

0.5 

16 

24 

3322 

3443 

22. 

0 

0.5 

4 

8 

1000 

1231 

25. 

0 

0.5 

11 

19 

3222 

3124 

24. 

1 

0,5 

19 

26 

4223 

4434 

25. 

0 

0.5 

8 

17 

3212 

2322 

26. 

1 

0.5 

16 

24 

2233 

3443 

27. 

1 

0.5 

12 

21 

4323 

3222 

28, 

1 

0.5 

16 

23 

2222 

!Z/t l\f\ 
yTTT 

29. 

0 

0.5 

12 

20 

4323 

2321 

50. 

1 

0.5 

12 

21 

2322 

3333 
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Zweite erdmagnetische Keunziffer EU 
Messungen des Adolf^S chmidt-Observatoriums 
fur Er dmagne ti smus Niemegk 

April 1957 


Tag 0-5 5-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 


1. 

1111 

1002 

1002 

2. 

1111 

1001 

1001 

3. 

1001 

1001 

1001 

4. 

1111 

1002 

1001 

5. 

1111 

1001 

2002 

6. 

1311 

1012 

2002 

7. 

1000 

1000 

1001 

8. 

1001 

1001 

1001 

9. 

1001 

1001 

2001 

10. 

2222 

2015 

2022 

11. 

1001 

1001 

1001 

12. 

1001 

1001 

2002 

13* 

1001 

1001 

1001 

14. 

1000 

1000 

1000 

15. 

1001 

1001 

1001 

16. 

1012 

2002 

1001 

17. 

1001 

1001 

1002 

18. 

3025 

2002 

2001 

19. 

2222 

2222 

2002 

20. 

1012 

1001 

1001 

21. 

1002 

1002 

1001 

22. 

1001 

1000 

1000 

23. 

1002 

1001 

1001 

24. 

1002 

1001 

1001 

25. 

1001 

1001 

1001 

26. 

1001 

1001 

1002 

27. 

5211 

2012 

1001 

28. 

1001 

1001 

1001 

29. 

1002 

1012 

2001 

30. 

1001 

1002 

1011 


1001 

1002 

1012 

1012 

1001 

1001 

1001 

2101 

1001 

1001 

1002 

1211 

2001 

1012 

1011 

2111 

1211 

2512 

1012 

1001 

2002 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

1001 

1000 

1001 

1002 

1002 

1002 

1001 

1022 

1011 

2112 

2012 

1022 

2222 

1012 

2001 

2012 

1001 

1001 

1001 

1002 

2211 

1012 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

1000 

1001 

1001 

1001 

1111 

1001 

2002 

1211 

1002 

1101 

1002 

2012 

2012 

5002 

5012 

2012 

1002 

2022 

2212 

1002 

1012 

1012 

2112 

1001 

1001 

1002 

1001 

1001 

1012 

1012 

2101 

1000 

1001 

1002 

1001 

1001 

1002 

1001 

1001 

1002 

2002 

2012 

1002 

1001 

1001 

1001 

1001 

2012 

2012 

1012 

1012 

1001 

1002 

1001 

1001 

1001 

1012 

2012 

2012 

1012 

1011 

1002 

1001 

1001 

1001 

1012 

1002 


21-0 


1012 

1101 

2211 

1002 

pppp 

2000 

1001 

2111 

2222 

1001 

2101 

2001 

1001 

1001 

5222 

2002 

5025 

1012 

2112 

1001 

2002 

1001 

1111 

2012 

1001 

1012 

1001 

5212 

1001 

1002 
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PeldstarkemeasuPKen (jtiV/m) der Sender WWV 
Messungen der Station Neustrelitz 

April 1957 


Dat 

.MHz 

00 02 04 06 08 10 

12 14 16 18 20 22 

1 

2k 

R 

1. 

2 1 

10 

15 

20 

25 

- X x — — — 

17 15 38 ^ - - 

8.5 9,5 15 25 2,7 - 

1.6 5,4 14 x x 4,4 

c— » «C? 9Z* «■» «■» 

*1^1 

4,8 - x x 6,4 5,8 

6,0 < 8,3 6,5 3,3 - 

x - 

X 

5,8 

6,0 

5,3 

2,0 

X 

26 

140 

2. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

» X X 

25 33 63 11 - - 

22 29 38 11 < - 

3,8 6,0 18 x - * 

10 

- < 5,6 4,0 8,6 

2,5 3,3 4,8 2,8 x - 

X 

11 

9.2 

4.2 

1.2 

25 

156 

3. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

~ X. X — — — 

24 45 50 3,0 - - 

20 31 20 46 4,2 - 

8,0 11 4,6 x x 1,0 

< < ** — — — 

cm m az* » cz=> 

«n caw 4— > (U 

- 2,2 

x < 5,4 x x 3,0 

< ^ 6,0 5,0 - < 

X 

10 

10 

4,7 

0,9 

25 

135 

4* 

2 1 

10 

15 

20 

25 

X X X ** *■ ** 

78 12 23 4,8 - - 

47 31 8,5 4,3 2,0 - 

4,8 .< x x x < 

«H o* mm mam mnn 

< x 5,4 x x 11 

3,5 2,5 11 < 2,5 < 

X 

9,8 

7,7 

3.5 

1.6 

27 

156 

5. 

2 1 

10 

15 

20 

25 

-XX--- 

28 38 333,8 - - 

26 17 20 2,9 2,6 - 

6,8 3,8 2,0 13 x 2,0 

«c» m* «K» man 

3C| 

< - < <; X 11 

- , < < < 4,5 < 

X 

8,6 

6,2 

3,9 

0,4 

31 

138 

~£7 

2 1 

10 

15 

20 

25 

25 30 75 x - - 

x 7,5 25 x 

14 4,0 2,4 x x - 

- - - - -2,5 
x 6,2 5,8 8,2 x 14 

- 2,5 7,0 3,3 1,8 8,0 

X 

12 

3,5 

6,8 

1,9 

24 

108 

8* 

l2 ’l 

10 

15 

20 

25 

12 35 58 0.7 - - 

85 75 65 29 ^ ^ 

44 38 34 14 x - 

7,0 5,8 2,3 - - - 

caw u-f «=^ 

«s> on* » » ^ 

- - < X X X 

9,0 2,8 1,3 2,5 4,3 - 

(S» 2C C3 W 

X 

8,8 

21 

16 

2,9 

X 

20 

160 
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10.5 


Dat. 

MHs 

00 

02 

04 

06 

08 

10 

12 14 

16 18 

20 22 

E 

2k 

R 

9. 

5 

10 

15 

20 

25 

35 

40 

9,0 

X 

12 

20 

14 

16 

21 

X 

X 

X 

X 

CM 

2,2 

CM 

o CP 

< < 

^ 1,8 

ft— c— 

x 5,4 5 
7,8 4,8 5 

«M CM 

CM 

- 4,8 
,8 16 
,3 < 

C9 CM 

X 

5,7 

7,2 

6,6 

1,6 

26 

i 

1 

1 

163 

10, 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

«=* X 

11 21 
13 1,8 
5,8 ^ 

ft— 

16 

X 

0,5 

CD 

«3S» 

w 

a m 

cs» o 

CM CM 

's 

» CM 

CP CM 

CM <9 

< < 8 

CM C=» 

« 

“ 3,2 
,6 5,2 
x - 

u— 

X 

4,0 

1,6 

1,6 

X 

CM 

33 

150 

11* 

2 1 

10 

15 

20 

25 

7,8 

2,1 

2,0 

X 

23 

3,6 

*K> 

ii 

i.* 

c 

«=» 

X 

2,9 

X 

X 

09 

CM CP 

c < 

< 

s—> 

«—* c* 

X X 

c < 

a— i— 

4M «*» 

M CM 

13 13 
< 43 

6-, 

X 

3,8 

0,8 

3.5 

3.6 

4» 

22 

121 

12. 

2,5 


X 




«b» 

— =- 

w ~ 

— — 

X 




5 


18 

15 

c 

CS9 



W CM 

— — 

2,8 




10 

20 

30 

20 

16 4,2 

CM 


M » 

- 0,9 

7,6 


114 


15 

36 

22 

14 

X 


c 

1 < 4,8 5,6 x 

X X 

10 




20 

7,5 


— 

ft— 

e— 

c 

3,8 8,8 7,5 8,5 3,8 5,8 

3,8 




25 

CM 

« 

- 

*=» 

— 


X 

X X 

«s— «— 

X 



15. 

2,5 


X 

X 

ft- 



OP CP 

e— is— 

W* OP 

X 




5 

S3 

15 7,8 

0,5 

s» 

«*» 

* « 

a— ft— 

OP 

2*3 




10 

9,5 

19 

21 

25 3,9 

< 

ft* ft— 

a- ft— 

«- <. 

S5 

16 

143 


15 

15 5.4 8,6 

X 

X 

1,4 

2,8 3,4 

X X 

X X 

6,1 




20 



< 

- 

- 

1,3 

- 4,0 6,3 6,0 

19 - 

3,1 




25 





e. 

— | 

■to. ft— 

ft- ft— 

ft- <— ■ 

ft— 



15. 

2,5 

«-a 

X 

X 


«— » 


Oft - 

ft- ft— 


X 




5 

38 

43 

19 


— 


— ~ 

ft— ft— 

M 

8,3 




10 

25 

24 

38 7,5 


— 

«* ft- 

<— ft— 

— <. 

7,9 

21 

162 


15 

44 

17 

48 

13 

c 

< 

< « 

x 5,6 

x 3,4 

13 




20 

3,5 

30 

35 




6,8 - 

5,8 8,3 6 

',8 <. 

8,0 




25 


- 

“ 

«s» 

- 

- 

— 

- X 


X 



16. 



X 

X 


ft- 

— 

CM 

CM 


X 




2, i 

23 

50 

21 

X 

— 


- — 

«- ft- 

— — 

8,5 




10 

11 

12 

13 

16 



- ft- 

tM CM 

- 6,0 

4,8 

28 

181 


15 

11 

3,6 

2,2 


X 

14 

- 2,4 

X X 

17 5,8 

6,2 




20 

fa— 


— 


- 

- 


3#5 6,5 1 

1,5 - 

0,9 




25 

- 

- 

- 



— 

«■ — 

— 





17. 

2,5 


X 

X 



-*» 

CS OM 

CM <M 

- 

X 




5 

9,0 

24 

19 

— 

ft— 


— ^ 

CM CM 

ft* 

S3 




10 

12 

15 

24 

X 

< 

- 

- 

W- CM 

^ < 

4,6 

34 

202 


15 

8.2 7.0 

11 

X 

< 

c 

< < 

X x 

x 6,0 

4,0 




20 


c 

— 




- 3,0 

2,5 12 

11 

2,4 




25 


** 


w 



ft- *— 

- X 


X 
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Oat 

• MKz 

00 02 04 06 08 10 

12 14 16 18 20 22 

£ 

2k 

S 

18. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

23 

~ x x - 

19 23 23 x - - 

< 4,3 < - < 

^ ^ ^ < 

< 4,8 x x 9,4 5,8 

< 3,3 ^ < 

X 

& 

1,7 

0,3 

33 

205 

* 

o 

CM 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

“» X X - - *» 

20 16 33 - - - 

43 11 23 14 - - 

4,4 < •<; - ^ 

- - - - - 10 

^ ^ < «; X 9,0 

- ^ ^ ^ 9,5 7,5 

X 

5,8 

8.4 
1,2 

1.4 

22 

208 

23. 

2,5 

5 

10 

15 

2.0 

25 

7,5 11 6,3 - - - 

11 34 48 14 - - 

30 34 26 6,2 16 x 

8,0 8,8 6,8 - - - 

- ~ «-» - «, 

5 t 8 x x x x 17 

c 6 t 8 ^ ^ 9*8 

X 

2,1 

8,9 

19 

3,4 

19 

226 

24® 

2,3" 

5 

10 

15 

20 

25 

<-► ^ « 

9,5 14 21 - - - 

24 27 29 17 < - 

32 3,0 ^ ^ ^ <; 

- < X X X X 

< -c < 1,5 < 

X 

3,7 

8,1 

4,4 

0,1 

28 

248 

25. 

2,5 

5 

10 

1 15 
20 
25 

10 x x x - - 

10 25 31 22 < - 

8,8 36 7,0 “XX 

“ “ “ “ “ < 

------ ^ 

xxx 6,8 X 32 
9,3 1,8 3,3 5,0 7,3 5,5 

- - x - x - 

1,1 

7,3 

15 

2,7 

X 

19 

251 

26. 

2,5 

,5 

10 

15 

20 

25 

4,5 24 17 < - - 

41 ,50 49 9,5 4,2 - 

14 7,2 8,2 x x 5,0 

c < c ^ “ 

- - - 6,0 

3,4 < - x 7,2 30 

< 6,3 ^ 9,3 1,5 

3,8 

13 

8.3 

1.4 

28 

223 

27. 

2,5 

5 

10 

15 

20 

25 

20 33 13 3,0 - - 

45 48 21 9,0 

6,4 4,8 3,6 *=■ x <= 

- - - - - 9,0 

7,6 - x x 48 

< “ < “ < < 

X 

5.8 
11 

7.8 

■s: 

27 

213 

29® 

2,5 

3 

10 

15 

20 

25 

- X X 

19 24 25 x - - 

20 45 48 30 3,7 C 

7,6 < < - - x 

I I I I - 4,0 
x 4,8 6,2 6,8 3,4 6,4 
< ~ - 6,5 2,0 ^ 

X 

6,2 

13 

3,5 

0,7 

21 

177 
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Tag r 

GtfT 06 12 18 


Z 

06 12 18 


3. 

06 12 IQ 


4 

06 12 16 


5. 

06 12 18 


6 . 

05 12 16 


7 

06 12 18 


8. 

06 12 18 


9 

06 12 18 



Horbarkeit 
son WW/H 

' Warnung 
/on vVWV 



Erdmagnetische 

Kennziffern 

f Niemegk ) 
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M v 

UKW- 

to- 

Beobachtung 

35- 

Feldberg ( Taunui 

jJO- 

Neubtreiitz 



25- 

311MHz 
*50 km 

20 ■ 

obere Kur/e: 

/ 5 - 

10 Jo 

untere Kur/e: 

10’ 

50% 

5 - 


obcre Kur/e 
10 % 


untere Kur/e 


IIKW- 

Beobachtung 


Fetdberg ( faunas 
Ntjstreliu 


92,1 MHz 
450 km 


obere Kur/e : 
10 % 


untere Kur/e: 
50% 
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Di© Reihe "Be obachtungs e rgebni s se " des Helnx-i ch-Hert z~Ins ti t uts 
hatte urspriinglioh das Ziel, einem sehr engen Kreis von interest 
sierten Instituten die laufenden Messungen zur Wellenausbreitung 
schnell zur Kenntnis zu brirgen* Dies© Mefireihen wurden in den ver~ 
gangenen Jahren nacb und nach erganzt durch Messungen der iono— 
spharischen Absorptions, Messungen der Radiofrequenzstrahlung der 
Sonne und durcb Tabellen der beobachteten Mogel-Dellinger-Eff ekte 
(SoIoDo) im Kurzwell enber e ich und der plotzlichen Anstiege des 
atmospharischen Storpegels (S*E 0 A*) im Lang s twel 1 e nb ere i ch o Aus 
Anlafi des Internationalen Geophysikalischen Jabres erfahrt nun 
das Mefiprogramm des Institute eine abermalige Erweiterung durcb 
die Inbetriebnahme der Ionospbarenstation in Juliusruh/Rugen mit 
swei Impulse cbolotungs-Anlagen auf fester Prequenz und einer Echo- 
1 o tungs-Anl age mit variabler Prequenz* Aucb die Messungen der Ra— 
di of re quenz s tr ablung der Sonne werden durcb neue Anlagen bel 10 cm 
und 15 cm Wellenlange vervollstandigt werdeno 


Das vergroBerte Mefiprogramm zwingt uns 9 aucb die "Beobachtungser— 
gebnisse" nocb einmal zu erweitern und den Erfordernissen des AGI 
besser anzupassen, Inbaltlich wurden die Feldstarkemessungen der 
Normalsender WWV ebenso wie die Peldstarkemessungen an ausgewahl— 
ten UKW-Sendern gedrangter dargestellt* Demgegemiber errahren die 
Messungen der Sonnenstrablung im dm-Wellengebiet und die Messun- 
gen an der Ionosphare durcb die Aufnabme der Ergebnisse der Echo— 
lotungen eine wesentlicbe Erweiterung, die mit dem 1* April begin- 
nen werden* 


Eine weitere Bereicberung erfahrt das Heft durcb die Aufnahme der 
erdmagnetischen Messungen des Ado.1 f — S chmi dt —0b s eryat ox-iums fur 
Erdmagneti smus in Potsdam—Niemegko — Es ist mir eine angenebme 
Pflicbt, Herm Prof* Panselau zu darken, dafi er sicb entschlos- 
sen bat, die geomagnetischen Mefireihen des Observatoriums in Zu- 
sammenbang mit unseren "Beobachtungsergebnissen zu veroffentli- 
chen* 


Es soil nun mit Beginn des Jabres 1957 eine Reibe gescbaffen war- 
den, die es ermoglicht, das im Rahmen des AGI durchgefuhrte Mefi- 
programm moglicbst schnell einem grofien Kreis von Instituten zur 
Verfugung zu stellen* Die Darstellung der Mefireihen in Tabellen 
und Kurvenform wird sich eng den Vorscblagen der verschiedenen 
AGI— Kommissionen (siehe TJ*R*S*I* Information Bulletin No* 99 » 
Septo/Okt* 1956) anpassen* Das jetzt verwendete Druckverfabren 
soli dazu beitragen, die ttbersichtliohkeit der Tabellen und Kur— 
ven zu verbessern* Moge die neue Reibe einen kleinen Beitrag zum 
Gelingen der grofien Vorbaben im Internationalen Geophy si kal i s che n 
Jabr liefern* 


Prof* Dr* 0* Hacbenberg 
Direktor des Heinilch-Hertz-Instituts 
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Erlauterunge n m. de n Beohachtimgsergebniaaen des Helnrl ch«Hert z~ 
Institutea der Deutsohen Akademie deg Wissensohaften zu Beylin 


1o Anlagen und MeBmethoden zur Messungder Radi of requenzstrah ~ 
lung dgr Sonne 

Die Messtungen erf ol gen in Berlin-Adlershof ® 

Id Messungen bei 20 c>m WeXlehLang© 

a a w «-WBVT >»< cg an ta— i -~. ^ 

Die Registrierung der Radiofrequenzstrahlung bei 20 cm erfolgt 
mit ©inem Par&boXapiegel von 8 m Durehmesser, der parallaktisch 
montiert ist und durch einen uhrge st euerten Antrleb kontinuier=- 
licb mit der Sonne mitbewegt wird® Ein parallel zur Spiegelach.se 
montierter Sucher gestattet eine Kontrolle der Nachfuhrung® Der 
Einstellfehler Splegelaohse ~ Sonnenzentrum bleibt so innerhalb 
elnes Tages mit Sioherheit unter $ Bogenminuten bei Zenitabstan- 
den >• 80°o Die Halbwertsbreite des Ri chtdi agramms ist ea® 2° 9 
der Gewinn der Antenne (bezogen auf den isotropen Kugelstrahler) 
betragt 8000® Im Bpennpunkt des Spiegels ist ein Halbwellendipol 
mit Reflektorsohelbe angebraehtg, der die aufgenommene Strahlungs- 
energie dem Empf anger zuleitet® 

Der Empfanger arbeitet mit einem rotierenden KF-ITmsehalter im 
Eingang ( 1 o ok- in Prlnzip ) ® Die Auf zeiehnung der Strahlungs ener- 
gie erfolgt kontinui e rl i eh duroh Tintenschreiber. Die Eichung ge- 
schieht in 10-MInuten-A.bstanden mit einer im Eingang vorhandenen 
Rauschdiode, die ihrerseits monatlieh mit einem geheizten Wider- 
stand yergliehen wird® Gemessen wird die einfallende Energie in 
W/Hz m^® Eine Reduction auf mittler-e Sonnenentfernung wird nicht 
vorgenommen® 

Zur Auswertung weiden stundliche Mittelwerte gebildet® Die rela- 
tive Genauigkelt der Messungen liegt bei + 1 9 5 In der Berech- 
nung der Gesamtenergie steckt die Annahme,* daB im Mittel jede Po- 
larisationsrichtung gleich wahrsoheinlich ist 0 

Die Auswertung der S t r ahlung s au sb rii ehe erfolgt naek den bei den 
URSIGRAMMEN benutzten Methoden® Ala Beginn eines Strahlung saus- 
bruches wird der Zeltpunkt bezeichnet, an dem sich die Strahlung 
um 3 % iiber den Stundenmittelwert erhebt® Als Maximum wird im 
allgemeinen die Zeit der grdBten Intensitat bezeicb.net® Bei gro- 
Ben Strahlung sausbriiehen mit me hr e re n Spitzen werden die markan— 
testen in zeltlieher Reihenfolge aufgeftihrt® 

Typen der Strahlungsausbruche (nach URSI ) % 

Einfaoher Intensitatsanstieg und Abfall S 

Einfaoher Intenalfatsanstleg und Abfall 

wahrend einer unruhigen Peri ode SA 

Einfaoher Intensitatsanstieg und Abfall 

wahrend einer ruhigen Perl ode SD 
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Mehrfache Schwankungen der Intensitat 0 

Mehrfache Schwankungen der Intensitat 

wahrend einer unruhigen Periode CA 

Mehrfache Schwankungen der Intensitat 

wahrend einer ruhigen reriode CD 

Gruppe von einfachen kurzen Ausbriichen M 

1.2 Messungen bei 3.2 cm Wellenlange 


Die Registrierung wird hier mit einem 2,5 m-Parabolspiegel durc£- 
gefiihrt. Die Halbwertsbreite des Richtdiagramms betragt ca. 1,5 • 
Der Empfanger ist ahnlich der von DICKE beschriebenen Anlage auf- 
gebaut (R.H. DICKE, Rev. Sci. Instrum. 17 (1946), 268-270). Seine 
Eichung erfolgt durch Vergleich mit dem Rauschen einer Gasentla- 
dungsrohre, ein Beil der in der Kohre erzeugten J^auschenergie wird 
zusatzlich auf den Empfangereingang gegeben und erzeugt dort eine 
Eichmarke. 

Dezuglich Durchfilhrung und -^uswertung der Messungen gilt das unter 
1.1 Gesagte. 

2. Messungen der ionosphariscnen Absorption 

Ionospharische Absorptionsmessungen werden vom Heinrieh-Hertz-In- 
stitut auf seiner Me fistati on in Juliusruh/Rugen durchgefuhrt. 

Hierzu wird eine dmpuis-Sende- und Empfangsanlage bei senkrechter 
Inzidenz (Impul si ei stung etwa 10 kW, Impulsfolgefrequenz 50 s , 
Impulsdauer etwa 100 us) benutzt. Die MeBfrequenz ist gegenwartig 
5,86 MHz und soil spater durch weitere Prequenzen erganzt werden. _ 
Die bestimmung der Absorption erfolgt aus dem v erhaltnis derAmpli- 
tuden (Medianwerte) der Echos 1. und 2. Ordnung. Die Dauer einer 
MeBreihe (zugleich Mittelungsintervall) betragt zwischen 15 und 
50 Minuten. Die angegebenen Werte der ionospharischen Absorption 
L in Dezibel fiir den Mittag beruhen auf mehreren MeBreihen in 
der Zeit von 11.00 bis 15 . 0 U Uhr MEZ. Die dabei benutzten Symbol© 
buchstaben entsprechen der Ubereinkunft fiir der Internationale 
Geophysikalische Jahr (siehe I.G.Y. Instruction Manuel No. V, 

Vol. II, Seite 47 f. und URSI Information Bulletin No. 99, Brus- 
sels, Sept./OctZ. 1956, Beite 46-48). 

5. Mogel-Dellinpcer-Effekte 

Zur Feststellung von Mogel-Dellinger-Effekten wird auf der AuBen- 
stelle Neustrelitz die Peldstarke des Senders Norddeichauf 
2614 kHz mit einem kommerziellen AHwellenempfanger registriert. 
Mitgeteilt werden Beginn, Intensitat und Dauer der Pffekte in der 
unter 4. angegebenen Gruppierung. 

4. Langstwellen-Me ssungen 

Die atmospharischen Storungen auf -^angstwelle werden in der AuBen- 
stelle Neustrelitz mit einem kommerziellen, batteriebetriebenen. 
Langstwellenempfanger alterer Bauart registriert. Als Antenne wird 
eine vertikale Langdrahtantenne verwendet. Die effektive keldstar- 
ke der atmospharischen Storungen wird durch einen iintenschrei ber 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/1 1 : CIA-RDP80T00246A0371 00400001 -5 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/1 1 : CIA-RDP80T00246A0371 00400001 -5 


5 


mit einer Zeitkonstantem von etwa 60 Sekunden aufgezeichneto 
Wogen der relativ groBen Bandbreite des Empfangers erfolgt die 
Registrierung auf der Rrequenz 20 9 2 kHz* Mitgeteilt werden Beginn, 
Intensitat und Dauer von S 0 E 0 A 0 (Sudden Enhancement of Atmosphe- 

PI CS / o 

Zm Vergleich und zur Erganzung werden die Messungen der SoE 0 A 0 
des Observatoriuma Kuhlungsborn mitgeteilto 

Die Wertangaben sind folgendermaBen gruppiert: 

hhohh 
i ddd 

hh»hh a Beginn des Effektes (GMT) 

i s Intensit&t naeh folgender Skala 

- kein Effekt 

0 schwacher Effekt 

1 maBiger Effekt 

2 starker Effekt 

3 sehr starker Effekt 

x keine Beobaehtung Oder Stdrung durch Fremdeinfliisse 
ddd « Dauer des Effektes in Minuten 


5« Kurzwellen-EeldstarkemessunKen 

Die Feldstarkemessungen der WWV~Standardsender werden auf der 
AuBenstelle Neustrelitz des Hei nr i ch~Hert z=Ins ti tut e s durchge- 
fiihrt. 

Verwendet wird ein kommerzieller Kurzwellenempfanger mit 30 m~ 
Vertikalantenne 9 dessen Eingangsspannungen mit einem MeBsender 
gemessen werden s 

Es werden die von der Sendergruppe WWV (Washington) benutzten 
Frequenzen 2 9 5 - 5 - 10 - 15 - 20 und 25 MHz iiberwacht* Die 
Messungen finden zu den geradzahligen Stunden Greenwicher (Welt-) 
Zeit statt* Dabei wird auf den Frequenzen 5-10 und 15 MHz 
gleichzeitig auch der Sender WWVH (Hawaii) beobachtet* 

In der graphlschen Darstellung zeigt die erste Rubrik die Hdr- 
barkeit der WWV-Sender in Abhangigkeit von der Zeit* Das Dia- 
gramm soil ein Bild des jeweils iibertragenen Frequenzbereichs 
geben® In gleicher Weise zeigt die nachste Rubrik die Horbarkeit 
der WWVH=*Sender«> Die dritte Rubrik gibt die von WWV selbst aus- 
gestrahlte Beurteilung der Ausbreitungsverhdltnisse wieder. 

Dabei bedeutets 


normals Verhaltnisse 

" unstabile Verhaltnisse 

Ionosphere ns torung 

Die folgenden sechs Rubriken geben die Feldstarke der einzel- 
nen WWV»Sender in logarithmisoher Skala, wobei ^ bedeutet, 
daB der betreffende Sender zwar gehort und eindeutig identifi- 
ziert wurde, aber wegen fremder Storer nicht gemessen werden 
konnte* 
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In der letzten Rubrik Bind die 
Ob servat opiums Wingst nach der 


erdmagnetischen Kennziffern des 
Bartelsskala dargestellto 


sss & §«s? ^rv/^afe!ss^rli Sn - 

Die in den Tabellen bemtzten Zeichen haben folgende Bedeutungs 

y S Sender eehortc, wegen fremden Storers keine Messung moglicb. 

* I ieSdeS tthZtl dil Feldstarke liegt unter dem MeBbereicb 

der Apparatur. 

„ - Sender nicht gehort* 

I a Mitt el der Feldstarken fiber denganzen lag. 

2K - S umm e der erdmagnetischen Kenuziffern. 

R = Sonne nfleckenrelativzahlen. 


6o TTKW°Feldstarkemessu ngen 

m _ pel datarkeregistrierung im UKW-Bereich fiber groBe En tfernun- 

ihiar Empf indli ehkei t eine rauscharme Cascode-Torstufe erhiel- 
ten (Eingangsempf indli chkeit 0*5 

Ale Antennen werden Dipolfelder in “ f SchnuS t?£olgt" 

boden nit einem Sewinn von 4 benutjt. Die Aufaeiobnuns erroxgv 

50 £ und der 10 ?MVerte aus den Registnerkurven gebxldet. Die 
dargestellten Diagramme geben ausGrundenderObers 
nur die Stundenmittel der geradzahlxgen Stunden an* 


K!i«K!*4f»s. , ifi2S-Ks:: ssss'sa 

Rundfunksender gewahlts 


Standort 


Frequenz Strahlungs-- Entfernung 
leistung 


1. Hamburg 

2. Ochsenkopf 

5» Feldberg (Taunus) 


88,5 MHz 
88,2 MHz 
92,1 MHz 


77 kW 
60 kW 
60 kW 


190 km 
580 km 
A -50 km 


7» Koordinaten der MeBstationen 



geographische 



Breite 


Lange 


Berlin-Adlershof 

52°26’ 

N 

13°52’ 

A 

E 

Juliusiuh/Riigen 

54°58‘ 

H 

13 23* 

E 

Kfihlungsbom 

54°07’ 

N 

11°46’ 

E 

Neustrelitz-Strelitz 

55 1 7' 

N 

13 05* 

E 

Niemegk 

52°04* 

N 

12°41* 

E 


geomagnet. 
Breite Lange 


52,4° 

97,6° 

54,5° 

98,7° 

54,4° 

96,9° 

55,4° 

97,5° 

52 , 2 ° 

96,5° 
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Erlauterungen zu den erdmagnetischen Aktivitatszahlen und 
Kennziffern des Adolf ^Schmidt-Qbservatoriums, Niemegk, der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 


Die erdmagnetischen Aktivitatszahlen erfassen den korpuskularen 
Anteil der geomagnetischen St5rungen<> n ist die in Niemegk ge- 
schatzte Charakterzahl der Skala 0, 1 und 2 und f die Charak- 
terzahl in fiinfstufiger Skala 0,0, 0»5, 1,0, 1»5 und 2o 
Z'] sind die in Niemegk geschatzten dreistiindigen Kennziffern, 
wobei die erste Zahl fur die Zeit von 0 bis 3 Uhr Weltzeit 9 die 
zweite von 3 bis 6 Uhr Weltzeit usw e gilto 

Die ersten Kennziffern haben im einzelnen folgende Werte; 

K/j StSrungen Storungen 


0 

0 

bis 

5 f 

5 

71 

bis 120 X 

1 

6 

«1 

10 f 

6 

121 

" 200 if 

2 

11 

II 

20 r 

7 

201 

" 330 If 

3 

21 

It 

40 r 

8 

330 

** 500 if 

4 

41 

It 

70 r 

9 


> 500 If 


ist die Summe der 8 Kennziffern fur jjeden Tagj A£ ist 
die mittlere tagliche Storamplitude in t , ihr ist gegenuber 
2^ K 'i bei statistischen Arbeiten der Vorzug zu geben a 

K 2 gibt fur jedes Dreistundenintervall eine morphologische Be- 
schreibung des Kurvenverlaufs® Dabei charakterisiert die erste 
Ziffer die GroBe der Elementarwellen, die zweite die Bays, die 
dritte den Z-Stdrungsgang und die vierte den allgemeinen Stor- 
pegel, 

Im einzelnen haben die Ziffern folgende Bedeutung: 



o 

i! 

$ 

1 

2 

3 

Elementarwellen 

< u 

c 5 X 

< 10 X 

^ 10 if 

Bay storungen 

<20 r 

<30 X 

<100 

^100 t 

Z-Stdrungsgang 

<10 r 

<30 if 

<100 

^ioo r 

Allgemeiner Storpegel 

< 5X 

<25<T 

<100 

^ioo r 
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Monataubersicht Januar 1957 

Die abfallen.de Tendenz der Sonnenfleckenrelativzahl bielt auch 
im Januar* an, Im Ver.lauf des Monats wurden zwei auffallende 
Maxima der Sonnenfleckenrelativzahlen sowie der Radiofrequenz- 
strahlung der Sonne beobachtet, und zwar am 6# 1# mit einer Son- 
ne nfle eke nrelativaahl von 244 und mit Spitzen der Eadiofrequenz— 
strahlung der Sonne von 124- 1CT* 22 W / Hz m bei X = 2-0 cm D 
und 266 1CT 22 W / Hz m 2 bei \ * 2,2 cm. Diese Werte der Ra- 
di of r e quenz strahlung der Sonne sind die hochsten bisher gemease— 
nen Werte. Ahnliche, wenn auch etwas niedrigere Maxima der Son- 
nenfleckenrelativzahl und der Radi ofre quenz 3 trahlung der Sonne 
wurden vom 24. bis 27. 1. beobachtet. 

Die Messungen der mittaglichen Absorption auf 2,86 MHz ergaben 
einen niedrigeren Mittelwert als im Dezember 1956. Als Tage mit 
besonders hoher Ddmpfung sind zu bemerken der 6., 12. t 20. und 
besonders der 15* 1* 

Mogel-Dellinger-Effekte wurden im Januar relativ wenig beobach- 
tet. E s muB jedoch die Tataache berucksichtigt werden, daB we- 
gen eines fremden Storers die Registrierungen zeitweise nicht 
auswertbar waren. 

Die WWV-Beobachtungen zeigten keine besonders auffalligen Sto- 
rungen der Kurzwellenausbreitung, lediglich am 22, undo. 1. 
war die Ausbreitung auf der beobachteten Strecke beeintrachtigt* 

Am 21. 1. wurde in Deutschland ein starkeres Nordlicht beobach- 
tet. Die damit verbundene Ionospharenstorung war zwar nicht sehr 
stark, aber sie gibt ein Musterbeispiel ab fur die Edge der 
verschiedenen mit einer Storung zusammenhangenden Erscheinungen. 
Am 20. 1. um 11.04 GMT setzte ein Mogel-Dellinger-Effekt ein, et“ 
wa gleichzeitig wurde auf 20 cm-Wellenlange ein sehr starker Aus* 
bruch der Radiofrequenzatrahlung der Sonne am Radioteleskop in 
Berlin-Adlershof beobachtet. Am 21. 1. um 12.00 GMT zeigte das 
Erdmagnetfeld nach Mesaungen der Horizontalkomponente in Julius- 
ruh/Rugen einen plotzlichen Einsatz (sudden commencement). Acht 
S -burden danach, gegen 21 Uhr GMT setzten atarke Streuechoa ala 
Einleitung der Ionospharenstorung ein, wieder nahezu gleichzei- 
tdg mit den ersten Nordlichterscheinungen. 

In der UKW-Ausbreitung trat bei mittleren Werten am Anfang des 
Monats nach. einem Anstieg am 8. und 9® 1» zwischen dem 9. und. 

15. 1* ein starker Abfall ein. Auf f allend sind danach die hohen 
Werte auf alien Strecken am 20. und 21. 1. Gegen Ends des Mo- 
nats war bei groBeren Schwankungen die Ausbreitung, abgesehen 
vom 27. und 28. 1., mittel bis gut. 
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Radiofrequenzstrahlung der Sonne 
TeLgliche Daten Monat Januar 1957 
Frequenz: 1500 MHz 

Meaaungen der Station Berlin-AdLerahof 


Tag 


Strablung 

W 

Hz m 

2 • 

10 - 22 

Tagea- Bemerkungen 
mittel 

GMT 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


1 . 

2 , 

- 

123 

126 

124 

126 

123 


- 

124 

3. 

126 

124 

123 

126 

128 

127 

- 

- 

126 

4. 

123 

124 

126 

125 

124 

123 

— 

— 

124 

5. 


125 

124 

132 

128 

- 

— 

— 

127 

6 . 

7. 

121 

117 

127 

TO 

142 

TO 

139 129 
TO TO 


•w 

134 

119 

8 . 

9. 

114 

107 

114 

107 

127 121 

TO TO 

116 

106 

113 

108 


mm 

118 

107 

10 . 

101 

103 

106 

105 

106 

104 

102 

— 

103 

11 . 


102 

103 

101 

100 

98 

96 

- 

100 

12 . 

95 

95 

93 

94 

99 

— 

. — 

— 

94 

15. 


101 

101 

98 

96 

— 

— 

— 

99 

14. 


97 

97 

95 

93 

93 

— 

— 

95 

15. 

95 

94 


93 

91 

93 

93 

— 

93 

16. 

95 

96 

91 

94 

96 

93 

- 

- 

94 

17* 

91 

90 

93 

93 

90 

88 

86 

— 

90 

18. 

95 

95 

95 

91 

96 

94 

92 

— 

94 

19. 

94 

97 

99 

100 

103 

— 

— 

mm 

99 

20. 


101 

111 

- 

120 

m 

— 

— 

101 

21. 

101 

104 

103 

105 

104 

106 

105 

— 

104 

22. 


— 

108 

112 

110 

107 

104 

— 

108 

25* 

112 

110 

108 

114 

115 

112 

110 

— 

116 

24. 

119 

119 

122 

121 

125 

125 

— 

— 

122 

25. 

111 

110 

112 

112 

114 

114 

109 

— 

112 

26. 

115 

115 

115 

118 

116 

118 

115 

- 

116 

27* 


124 

125 

131 

130 

126 

— 

— 

127 

28. 

102 

103 

104 

106 

106 

107 

104 

— 

105 

29. 

98 

98 

99 

103 

100 

96 

93 

— 

98 

50. 

99 

98 

101 

100 

100 

98 

97 

— 

99 

51. 

- 

- 

101 

101 

102 

100 

97 

— 

100 
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Radi ofreque nzstrahlung der Sonne 
Tagliehe Daten Monat Januar 1957 
Frequenzs 9400 MHz 

Me s sung en der Station Berlin-Adlershof 


W w pp 

Tag Strahlung — — ° 10 Tages~ Berne rkungen 

Hz m mittel 


GMT 

8 

9 

10 11 

12 13 

14 


9 

10 

11 12 

13 14 

15 


1, 

2® 


332 

332 330 

- 320 


329 

3® 

355 

338 

325 345 

347 340 


338 

4 . 

315 

318 

327 315 

— ^ 


319 

5o 


313 

300 295 

287 - 


299 

6. 

7® 

317 

317 

347 392 
3^5 313 

377 348 
308 308 

- 

366 

313 

8® 

297 

300 

305 300 

277 260 


290 

9® 

285 

283 

250 258 

275 270 

G5> 

275 

10® 

267 

267 

265 273 

2?1 268 

- 

269 

11 . 


273 

271 271 

273 271 


272 

12. 

265 

267 

26? 267 

271 


26? 

13 ® 


267 

271 275 

273 - 


272 

14 . 


263 

258 260 

260 253 


259 

15. 

250 

253 

253 253 

250 243 

- 

250 

16. 

260 

260 

263 267 

270 263 


264 

17® 

263 

263 

263 257 

280 285 

273 

269 

18. 

265 

263 

263 265 

265 263 260 

263 

19® 

267 

273 

275 

273 - 


272 

20. 

— 

265 

265 323 

mm 

- 

2C4 

21. 

277 

277 

277 273 

280 280 277 

277 

22. 

— 

300 

305 300 

297 290 283 

294 

25. 

292 

292 

295 303 

303 300 297 

297 

24. 

515 

310 

315 313 

317 327 323 

317 

25® 


297 

305 310 

310 310 

- 

306 

26. 



293 _ s 

_=. 312 310 

305 

27® 


300 

303 322 

320 30? 


310 

28. 

270 

275 

277 285 

275 275 

CP 

276 

29. 

- 

- 

■=• - 

- « 


<=. 

50® 




« -> 

— 

*= 

31® 


C=> 
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Radiofrequenzstrahlung der Sonne 
Strahlungsausbruche Monat Januar 1957 
Frequenz: 1500 MHz 

Messnngen der Station Berlin*»Adlersh.of 


Tag Beginn Bauer 
GMT min. sec. 


Zeit des 
Maximums Type 

GMT 


10 " 

Hz n r 


22 


GroBe be- 
zogen auf Bemerk. 
den Tages- 
mittelwert 


2. 11.54 2 20 

11.54,5 

SD 

159 

1,12 

12.45 4 40 

12,451 

nn 

248 

1,97 


12.48/ 

wJL/ 

148 

1,17 

15.26 1 50 

15.27 

CD 

146 

1,19 

5. 11.00,5 2 15 

11.02 

CD 

167 

1,33 

11.19 1 - 

11.19 

SD 

138 

1,08 

6. 10.28 >240 - 

15.50\ 

CD 

174 

1.35 


14.00/ 


155 

1,05 

7. 15.45 11 20 

15.47 

SD 

151 

1,27 

8. 10.04 79 - 

10.12 

SD 

146 

1,23 

15.18 2 20 

15.19 

SD 

160 

1,42 

9. 10.21 1 - 

10.21,3 

SD 

122 

1,12 

10. 11.0? 21 - 

11.09 

SD 

208 

1,98 

12.48 6 50 

12.49 

SD 

115 

1,07 

18. 12.18 26 40 

12*20 

CD 

134 

1,40 

14.21 5 20 

14.22 

CD 

103 

1,12 

14.52 - 50 

14.32 

SD 

104 

1,13 

19. 10.51 29 - 

11.00 

CD 

108 

1,09 

20, 10,06 217 ~ 

10.09] 


118 

1,06 


10.41 } 

CD 

122 

1,10 


11.24] 


280 

2,52 

21. 10.29,5 2 50 

10.30 

SD 

113 

1,09 

22. 10.15 1 ~ 

10,15,5 

CD 

118 

1,09 

10,20 - 50 

10.20 

SD 

122 

1,13 

23 . 10.49 9 50 

10.52 

CD 

147 

1,36 

14.55,5 4 - 

14.34 

SD 

131 

1,19 

24. 12.50 45 - 

12,43 

CD 

182 

1,46 

25. 8.40 1 20 

8.40,5 

SD 

116 

1,04 

12.23 1 ~ 

12.23,5 

SD 

124 

1,09 

26 . 11.12 5 • 

11.16 

CD 

123 

1,04 

14.13 19 40 

14.14 

CD 

181 

1,57 
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Radiof.requemzstr’ab.luiag der Sonn® 
Stmhiungsausbruche Monat Jaauar 1957 
Frequenzs 9400 MHz 

Messimgen der Station Berlin-Adlershof 


Tag 

Begimi 

GMT 

Bauex 

min, sec 0 

Z-eit des 
Maximums Type 

GMT 

W 

Hz fft 

^ 9 

11 0 64 

t-. 2.0 

H, 64, 

, 5 SB 

330 


12o10 

60 - 

12.0 12 

SB 

652 


12,46 

3 40 

1 2 . 0 46 

12, '48 

J 0D 

340 

390 


1.5o?6 

4 - 

1 .5 a 2 7 

SB 

595 

3, 

10a 64 

30 - 

11,02 

SB 

'583 


11 a 67 

1 « 

11,67 

SB 

385 

4, 

9 a 37 

1c. a 34' 

•3 - 

- 30 

OO 

K\«A 

0 0 

OVV 

<!?*» 

SB 

SB 

330 

37? 


13a 04 

6 30 

13a 04 

L PT9 

•540 




13a 07 


320 

6, 

10,27 >240 « 

11,0.6' 


405 




11,43 

» Gil 

436 




13a 29 


1410 




14,06 . 

; 

430 

7, 

9a0€> 

40 - 

9a 10 

SB 

393 


12a 2? 

29 « 

12,2? 

SB 

585 


13,42 

16 - 

13.46 

CD 

48? 

80 

9,55 

108 - 

10,30 

SB 

315 


13,21 > 40 - 

13a 31 ) 


303 




I 

1 

> 0B 




13,45 J 


315 

9o 

9o4? 

8 30 

9,49 

CD 

330 

0 

O 

•T 3 

8066 

4 =• 

80 58 

SB 

285 


9a 68 

- 40 

9a 58 

SB 

2?8 


11,02 

64- « 

11,03 

SD 

473 

11 0 

12a 16 

3 - 

12,17 

SB 

278 

16a 

1 ? O 21 

2 40 

12,22 

SD 

282 


13,23 

2 30 

13a 26 

SD 

317 

17 0 

11,14 

8 - 

11,17 

SD 

383 

18 0 

12,18 

23 30 

12,20 

0D 

425 


14,21 

6 - ■ 

14,22 \ 
14,25 J 

CD 

295 

295 


GroRe be- 

zogen au:f Beraerk, 
den Tages-- 
uni ttelwett 


1 , 0 ?. 

1»*« 

1,0ft 

I.OA 

1,25 

A J\ f\ 
1,06 


i$> ~H 

1,18 

1,11 

1,03 

1,11 

4.05 
1,24 

1,08 

1,90 

1,58 

1.05 

1,17 Ende nieht 
beobadtitet 

1,21 

1,17 

1 . 06 
1,0% 

1,73 

1,02 

1 9 0S 

1,21 

1,49 

1 f 3 
4 9 ft 

4 A h 

I) 5 

1,14 
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Tag 

Beginn 

Dauer 

Zeit des 
Maximums 

Type 

Hz nr 

GroBe be~ 

zogen auf Bemerkungen 
den Tages- 


GMT 

min. sec. 

GMT 


mittelwert 

19* 

10,53 

74 - 

11.05 

SD 

303 

1,11 

to 

o 

• 

10.45 

180 - 

11*59 

SD 

360 

1,22 

21a 

10,26 

17 30 

10.30 

SD 

333 

1,21 

12.37 

8 - 

12.39 

CD 

297 

1 f 06 

22 a 

9*48 

42 30 

10.05 

CD 

330 

1,08 

23, 

10.50 

65 - 

11.08 

SD 

332 

1,10 

14.33 

7 - 

14.34 

SD 

387 

1,30 

24. 

12.25 

77 - 

12.37 

CD 

590 

1,86 

25* 

8.40 

10.58 

5 ~ 

23 30 

8,41 

11.04 

SD 

CD 

323 

455 

1,09 

1,48 

26. 

11.08 

62 - 

11.17 

CD 

357 

1,22 

Jk AA 

12.15 

15 ~ 

12.16 

SD 

317 

02 


13*32 

1 - 

13*32 

SD 

345 

1,11 

j. A/* 


14.06 

21 - 

14.14 

CD 

390 

1,26 

28. 

10.43 

3 - 

10.44 

SD 

340 

1,23 
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Ionoapharische Mlttaga-Absorption auf 3.86 MHz 
Messungen der Station Juliusruh/Riigen 

Mittlere Dampfung zwischen lie 00 und 13*00 ME5J 

Januar 1957 


Tag 

L Cdb) 

Tag 

L (db) 

1. 

15 

16. 

13 

2. 

11 

17. 

9 

5. 

7 

$ 

00 

r 

13 

4. 

9 

19* 

14 

5. 

10 

20. 

9 

6* 

17 

21. 

8 

7* 

11 

22. 

11 

8. 

8 

23* 

14 

9* 

C 

24. 

9 

10. 

15 

25* 

11 

11. 

10 

26. 

13 

12. 

12 

27* 

14 

13* 

17 

28. 

11 

14. 

12 

29. 

10 

15* 

20 

30. 

17 



31. 

13 
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Mogel-Dellipgex^Effekte (S.I.D.) und Sonne nerciDtionseffekte 
(B.B.A.) - Messungen der Station Neustrelitz 

Mitteilungen fiber S.E.A. - Messungen des Meteorologischen 
Observatoriums Kublungsbora 

Januar 1957 



S.I.D. 


3* E* A* 



Tag 

Neustrelitz 

Neustrelitz 

Kfihlungsborn 


2614 kHz 

20,2 kHz 

14 kHz 

27 kHz 

40 kHz 

1. 

15.40 

0 20 

13.42 

2 24 

- ; 

13.36 

2 55 

13.36 

2 30 

2. 

12.10 

0 50 

12.10 

3 40 

— 

12.13 

2 35 

12.13 

3 50 

4. 

mam 

— 

15*20 

1 20 

15.20 

1 20 

“ 

6* 

13.35 

2 30 

13.31 

3 38 

- 

13.31 

2 30 

13.30 

2 35 


— 

17.05 

3 45 

— 



7. 

12.28 

0 30 

12.26 

3 40 

12ft29 

1 15 

12.24 

1 30 

12.25 

2 35 


13.47 

2 70 

13.44 

3 76 

15*45 

1 50 

13.43 

2 45 

13.43 

2 45 

S. 

z 

13.21 

3 69 

— 

13.30 

2 50 

13.50 

2 60 

10, 

10,51 

2 xx 

10.48 

3 18 

— 

10.47 

1 XX 

10.48 

0 xx 


11.14 

2 50 

11.12 

2 7 

— 

11.11 

1 30 

11.11 

0 25 

12. 

X 

12.08 

3 22 

— 

— 

— 

14. 

• 

08.08 

2 47 

— 

— 

<=■ 

17. 

11.21 

0 30 

— 

— 

11.20 

0 15 

11.18 

0 25 


— 

15.10 

3 29 

— 

— 


18. 

X 

12.23 

3 31 

— 

12.23 

0 20 

12.24 

1 35 


X 

14.21 

3 48 


14.22 

1 55 
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Tag 

S.I, D. 

Neustrelitz 

2614 kHz 

Neustrelitz 
20,2 kHz 

S. E. A. 

Ki 

14 kHz 

Ihlungsbor; 
2? kHz 

a 

40 kHz 

19* 

11*05 

1 JO 

10.59 

3 36 

- 

11.00 

1 60 

11.00 

1 60 



14.42 

5 18 


— 


20 . 

sehr hohe 
Dampfung 

69 

11.00 Ms 13.30 extrem 
starke s MittagsmaxLmum 

21. 

- 

14.13 

2 18 

— 

14.10 

0 30 

*“* 


- 

15.18 

3 38 1 

— 

15.17 

1 25 

— 

23. 

10*55 

10.53 

10.58 

10.54 

10.55 

2 40 

3 46 

1 35 

2 50 

2 60 


X 

14.30 

3 44 

— 

14.37 

0 15 

«*3 

24. 

- 

12.33 

3 34 

— 

12.30 

2 65 

12.31 

2 65 


- 

14.06 

3 36 


14.12 

0 30 



15*10 

1 50 

15.21 

3 24 

15.25 

1 20 

15.28 

1 20 



- 

16.37 

X XX 

16.39 

1 XX 

16.40 

0 xx 

— 

25. 

- 


*= 

11.01 

0 30 

10.59 

0 25 


X 

13.18 

3 59 

13.25 Ms 14.15 
tea Maximum 

ausgeprag- 


— 

14.38 

2 51 

— 

14.37 

0 30 


26. 

- 

08.40 

2 17 


— 

=* 


14*16 

14.14 

14*14 

14.17 

14.18 


1 20 

3 28 

0 25 

1 25 

0 25 

27. 

07*45 

2 xx 

07.42 

2 xx 

<=3 

07.42 

2 xx 



X 

12.16 

3 41 

— 

— 1 



X 

13.06 

1 24 




28. 



H*50 

Anstie 

Ms 12.08 
S 

steiler 
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Erdmagnetisehe Aktlvit&tszahlen und Kennziff era 
Messungen des Adolf ~Schmidt~Obsexvatoriums Niemegk 

Januar 1957 


Tag 

n 

00 f 

a k 

I*, 


K i 

1. 

0 

0.5 

7 

13 

1113 

3220 


1 

o®5 

27 

27 

2225 

3265 

5* 

0 

0.5 

18 

16 

3223 

2112 

4. 

0 

0.5 

2 

6 

1012 

1001 

5® 

0 

0.5 

5 

11 

1112 

1131 

6. 

0 

0.5 

6 

12 

0215 

2022 

7 o 

0 

0.5 

8 

15 

2223 

3111 

8. 

1 

0.5 

17 

25 

3324 

5343 

9® 

1 

1 

15 

23 

2212 

4444 

10. 

1 

1 

29 

31 

3343 

3555 

11o 

0 

0.5 

12 

19 

4133 

3122 

12. 

0 

0.5 

5 

10 

2311 

1002 

15® 

0 

0 

4 

10 

2012 

1112 

14. 

0 

0 

5 

6 

0021 

1110 

15® 

0 

0.5 

9 

15 

1111 

3233 

16. 

0 

0.5 

8 

16 

3222 

2221 

17® 

0 

0.5 

7 

14 

2112 

1232 

18. 

0 

0 

1 

2 

0001 

1000 

19® 

0 

0.5 

7 

13 

0012 

2332 

20. 

0 

0 

4 

9 

2101 

1211 

21. 

2 

2 

78 

35 

2233 

5569 

22. 

2 

2 

55 

35 

8554 

4432 

23® 

1 

0.5 

18 

26 

3334 

3343 

24. 

1 

0.5 

50 

30 

4423 

4265 

25. 

1 

1 

18 

24 

5333 

2134 

26. 

0 

0.5 

11 

20 

2233 

2323 

27 . 

0 

0.5 

12 

20 

2224 

3322 

28. 

0 

0.5 

8 

15 

1211 

2233 

29. 

1 

1 

23 

26 

2123 

5544 

30® 

1 

1 

24 

29 

5443 

3343 

51® 

0 

0.5 

11 

20 

2223 

2333 
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Zweite erdmagnetisehe Kepnziffem iU 
Jlessungen des Adolf “Schmidt<=Observatoriums Niemegk 

Januar 1957 


Tag 

0-5 

3=6 

6-9 

9-12 

12-15 

15=18 

18=21 

21=0 

1 . 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

1001 

1001 

1000 

2. 

1001 

1001 

1001 

2012 

1001 

1001 

2013 

2012 

5. 

2002 

1001 

2001 

3002 

3001 

1001 

1001 

1001 

4. 

1001 

1000 

1001 

1001 

1001 

1000 

1000 

1001 

5. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

6. 

1000 

1001 

1001 

2002 

1001 

1000 

2001 

1001 

7. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

8. 

2002 

1001 

1001 

2002 

1002 

1012 

2012 

2111 

9. 

1001 

1001 

1001 

1001 

2002 

2211 

2211 

2012 

10. 

1002 

2012 

2211 

1002 

1012 

2211 

2012 

2211 

11 . 

1002 

1001 

1001 

1001 

2002 

1001 

1001 

2001 

12. 

1001 

1101 

1001 

1001 

1001 

1000 

1000 

2001 

13. 

1001 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

14. 

1000 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1000 

15* 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1101 

16. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

17. 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

18. 

1000 

1000 

1000 

1001 

1001 

1000 

1000 

1000 

19. 

1000 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

20. 

1001 

1001 

1000 

1001 

1001 

1001 

1001 

1001 

21. 

1001 

1001 

1001 

2002 

3012 

2023 

3033 

3033 

22. 

5035 

5033 

3022 

3012 

3002 

3012 

2001 

2001 

23. 

2002 

3002 

3012 

2002 

1001 

1002 

2211 

1002 

24. 

2111 

2012 

1001 

2002 

2002 

2001 

3321 

2002 

25. 

2012 

2001 

2002 

2002 

2001 

2001 

2001 

2211 

26. 

1001 

1001 

1001 

2001 

1001 

1002 

1001 

1002 

27. 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

1002 

1001 

1001 

28. 

1001 

1001 

2001 

1001 

1001 

1001 

1101 

1001 

29. 

1001 

1001 

1001 

1001 

2022 

2022 

2012 

2012 

30. 

2221 

1012 

1012 

1002 

1011 

1002 

1111 

1002 

51. 

1001 

1001 

1001 

1002 

1001 

1002 

1002 

1111 


Pldtgliche Sturmausbriiche (S.C.Co) 
Messungen des Adolf=Schmidt=Observatoriums Niemegk 

Januar 1957 


Tag 


Zeit 


2. 09o09 
21 . 12.56 
29. 15.12 
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Bereich der 
Hdrbarkeit 
van WWV 


Hdrbarkeit 

vonWWVH 


Januar 1957 


WWV 

2511Hz 


10 MHz 


15 MHz 


20 MHz 


25 MHz 


30 MHz 


mm ill 
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Feldstarkemessungen ( ju V/nO der Sender WWV 
Messungen der Station Neustrelitz - Januar 1957 
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